Rok 1865. 


Prenumeraię przyjmują: | 


© 104. 


Kraków 6 Maja — Sobota. 


Czas wychodzi codziennie rano o godz. 7ej (wyjąwszy poniedziałki i dnie poświąteczne). 
Numer pojedynczy w Krakowie i we Lwowie kosztuje 10 centów. 


pe W Krakowie: Bióro Administracyi „Czasu“ w Rynku pod L. 39 w domu p. Kirchmayera 

Prenumerata wynosi: e: doló, uidaieb wacka Una o dan Sy z p | 
ag rocznie : kwartalnie: miesięcznie : k : Ba WAR $ N | | 
i i OGŁOSZENIA (inseraty) wszelkiego rodzaju przyjmują się za opłatą: od wiersza drobnego za | 
miejscowa Y Kato im ar Beet ar Pre” ai E ; 25 oni R a jednorazowe umieszczenie 8 centów, za następne po 5 centów, oraz za opłatą należytości | 
mężu: syta kie zi n 24 : 6 5 . à AA m c. . n 2 c. 25 stęplowój po 30 centów od każdorazowego ogłoszenia, | 
PA "a do Pius . E Lael . 16 Bgr. ZO oki a tal, 4 BgT. eg plk tal 1 sgr.15 Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują: we LWOWIE w Ajencyi „Czasu* | 

so DBeeszy niemieckiej . » 21 „ 10 .... „65 „10... 5 1 » 25 p. Ignacy Hercok wrynku pod Nr.238. — w Wiedniu p. A. 

s» „ Francyi i Anglii . frank.108. . . . . . .frank.27. . . . frank, 10 Oppelik Wollzeile 22. — Na Francyę I Anglię w Paryżu p. Ł. Płonski 


| BT | Boulevard du Prince Eugène, 95. — w Hamburgu pp. Haasenstein i Vi ege p dk A 
Bu sss sober AA 7 gler — w Frankfurcie nad Menem p. Otto Molien — w Lipsku 
p. Henryk Engler — w Wrocławiu: pp. Jenke et Sarnig: 

hausen. NG 


m » Włoch i Szwajcaryi AI WE Tel tc ay n 
” ge heen, | PA 


Listy z pienigdzmi przesyłane być winny franco do Administracyi „CZASU*. LISTY rekla- 
macyjne niezapieczętowane nie ulegają frankowaniu. LISTO W niefrankowanych nie przyjmuje się, 


REKOPISMA nadsyłane Redakcyi nie zwracają się i niszczone będą. 


=== PP AP =eóB o —_——_———— = : u == = — - = ¿== = === = 
ee DRR = — RÓ > === 


== === - 555 => === — == == 


OGŁOSZENIE PRZEDPŁATY. 


w Krakowie na miesiąc maj . . 2 złr. 
od 1go maja do 
kcńca kwartału . 3 złr. 40 c 
z przesyłką pocztową w państwie Austra- 
ackiem za miesiąc maj ... 2 alr, 25 ec. 
od 1go maja do końca kwar- 
tału tj. do 30g0 czerwca . . 4 złr. 


Kraków 5 maja. 


Wyjazd Cesarza Napoleona do Algieryi wy- 
wołał znów różne opinie i domysły tyczące 
się tej kolonii. Jak zawsze, tak i tym ra- 
zem jedni są za opnszczeniem tej zdobyczy, 
inni za jej utrzymaniem. „ Algierya Algier- 
czykom* pisze p. Emil Girardin; powinien- 
by raczej pisać, aby ją oddać Arabom, bo 
dwakroć sto tysięcy Francuzów, którzy już 
osiedli w Algieryi i są Algierczykami, w ra- 
zie opuszczenia tej kolonii przez Francyę 
utrzymaćby się w niej nie zdołali. Sprzeci- 
wia się to godności a nawet interesowi 
Francyi: odpowiadają drudzy, a tych licz- 
ba przyznać trzeba, jest największa. Domysł, 
że Cesarz Francuzów zamierza tam osadzić 
Abdelkadera i jemu rządy powierzyć, zdaje 
nam się być całkiem bez podstawy. 

Sprawa algierska jest kwestyą tak fran- 
cuzką, iż trudno obcym mieć o niej sta- 
nowcze zdanie. Ńzczęśliwym trafem dostał 
nam się w ręce okólnik wydany w tym 
przedmiocie z Wenecyi 30 stycznia r. b. 
przez hrabiego Chambord do stronnictwa 
legitymistów , które, jak wiadomo, zawsze 
go za przewodnika swego uważa. Cie- 
kawy ten dokument wskazuje, jaki jest 
programat w tej kwestyi stronnictwa, któ- 
remu o zachowanie  Algieryi najwięcej 


» » 


' chodzi, i które na tem polu. w ciągłej z 


rządem jest opozycyi. Podajemy go też nie 
jako rozwiązanie tej kwestyi, ale jako wy- 
raz pewnej opinii, która się już. w dzienni- 
kach tego stronnictwa przebija i w rozpra- 
wach Ciała prawodawczego ważną nieza- 
wodnie odegra rolę. Oto osnowa rzeczone- 
go okdlnika: 

Artykuł ogłoszony w Monitorze Z d. 3 stycznia 
r. b. w skutek dekretu o wice-prezydenturze w Ra- 
dzie tajnej, zdaje się wskazywać, że rząd zacho- 
woje - sobie trzy wielkie sprawy , któremi 
się chce zająć: Algieryg, decentralizacyę i wy- 
chowanie. 

Tzy te kwestye, jak wszystko co się tyczy bądź 
bonoru naszej broni i godności narodowej, bądź 


- pomyślności materyalńej i moralnej kraja, bądź też 


wolności i przyszłości Francyi, obchodzi nas z bli- 
ska i jest niejako częścią naszego dziedzictwa. 
Nikt od nas nie może być więcej w tem iatereso- 


wany i nikt też nie może z większą starać się gor-| zmiennością systematów stosowanych tam kolej- 


liwością o przygotowanie rozwiązania tych kwe- 
styj 


yJ- A : 
Algierya jest spuścizną monarchii. 
na obcą ziemię , nniósłszy z sobą prawo, sprawie- 


dliwość i wolacść, monarchia zostawiła Francyi |uia obowiązek. Nie będąc odpowiedzialni za bez- 


tę przepyszną zdobycz, jakby drogi klejnot, który 
dodawał jeszcze blasku najświetniejszej już sławie 
wojskowej. 

Pomściła ona bowiem sztandar Francyi i długie 
cierpienia ludzkości i pokrzywdzoną cywilizacyę. 

Oddała krajowi rozległe ziemie do kolonizowa- 
aia podbiwszy je pierwej, otworzyła mu pole do 
walki , na którem wykształcić się miała najwale- 
czniejsza armia w świecie i najbieglejsi wodzowie 
obecnych czasów ; nakoniec, przekazała mu nowe 
królestwo na brzegach tego morza, które słusznie 
bardzo nazywano jeziorem francuzkiem. Północ 
Afryki nam się dostała, pomimo zazdrości i niechę- 
ci zagranicy, 

Wspaniały ten dar monarchii został przyjęty, i 
wreszcie po niejakiem wahaniu wzięto się do dzie- 
ła, aby je zużytecznić. Nie szczędzono ani Zot 
aierzy, ani pieniędzy. Trzeba być sprawiedliwym i 
uznać wszystkie usiłowania, poświęcenia i wreszcie 
otrzymane pomyślne skutki. Kto pracuje dla Frau- 
cyi, ma do wdzięczności prawo. 

Lecz uznając co dokonano, któż nie widzi, ile 
jeszcze do czynienia zostaje ? 

Pod względem nawet wojskowym, czy nie-ma 
juź mie do zrobienia, aby zdobycz była uległą? 
czy bunty były uśmierzone tak aby nastało zwąt- 
pienie? czy udało się przyswoić sobie zwyciężone 
pokolenia, tak aby się do stanowczego posłuszeń- 
stwa poczuwały? Ostatnie rokosze, które nie 83 
jeszcze przytłomione, dowiodły aż nadto, że tak 
nie jest. 

Na jakimże stopnia jest w Algieryi cywilizacya 
religijna, moralna i umysłowa ? Jakże daleko posa- 
aięto kolonizacyę? Nie istniejeż zawsze w głębi 
umysłów tajemna niechęć, pewne nieprzychylne 
asposobienie, nieukontentowanie, nieufaość i wstręt 
do tej chlubuej zdobyczy? Nie zdajeż się, jakoby 
zapomniano, że chodziło o założenie w Afryce kró- 
lestwa francuskiego i chrześciańskiego, a nie arab- 
skiego cesarstwa ? 

Iw rzeczy samej, czyż interesa religijne były 
tam dostatecznie uwzględnione, popierane i bro- 
nione? misya chrystyanizmu czyliz używa isto- 
tnej wolaości? nie spotykaż ona ciągłych prze- 
szkód, kiedy przychodzi, nie z pomocą gwałtów i 
przymusu, ale z pomocą przekonania i miłości 
lady w niewiadomości i błędzie pogrążone na dro- 
ge Ewanielii sprowadzać? gdy się stara zaszcze- 
piać to prawo, które świat ucywilizowało? Sło- 
wem, potrzeby duchowne czy są jak należy za- 
spakajane? Aby na te pytania odpowiedzieć, dość 
przypomnieć jeden fakt, to jest, że tam gdzie da- 
wniej sto biskapstw kwitnęło, dziś jedno tylko się 
znajduje. Posiadamyż dostateczną liczbę szkółek, 
aby nasze idee, nasz język, nasze zwyczaje mo- 
gły się w masach rozpowszechniać: 


Wielkie roboty publiczne doznają szczególnych 
trudności i niewytłomaczonych opóźnień. Drogi, 
koleje żelazne, zakłady handlowe, wszystko to 
w zawieszeniu. 

Piękna ta kolonia o dwa kroki od nas leżąca 
zaledwie na równi stanęła z Franeyg pod wzgle- 
dem komór. Handel i przemysł jeszcze tam ciągłe 
znajduje zapory. 

Nie porównać się nie da z wahaniem się, ze 


Ustępując jedynie następstwem. 


ao przez administracyą, chyba tylko ostatnie za- 
mieszki i nieporządek, który był zresztą smutnem 


Nasi przyjaciele mają wiee wielki do spelnie- 


władność administracyjną, mogą mieć zaszczyt 
osobistej inicyatywy i prywatnego poświęcenia się. 

Afryka wyborną jest szkołą. Można w niej 
czynić doświadczenia stowarzyszeń rolniczych, 
haadlowych i przemysłowych. Niechby sig w niej 
keztalcono w prowadzeniu interesów bądź poje- 
dyńczo bądź w spółkach. Niechby w niej odda- 
wano usłagi cywilizacyi i chrześcijaństwu. Byłoby 
to stać się użytecznym w teraźniejszości, a oraz 
przygotowywać drogi do tej szczęśliwej przyszło- 
ści, która jest celem najgorętszych naszych życzeń 
jakoteż najsłodszych nadziei, 

Jest to,jak widzimy, krytyka obecnego 
zarządu Algieryi z legitymistycznego stano- 
wiska. Środki zaradcze, pozwolimy sobie 
powiedzieć, dosyć słabo wskazane. Usilo- 
wania indywidualne czy mogą wiele pora- 
dzić w administracyi tak trudnej i ogro- 
mnej, nie jest nam jasnem. Jest to pro- 
gram, jak mówimy, opozycyjny: negacyi 
wiele, twierdzenia mało, Zresztą, czy wady, 
w przypuszczeniu nawet, że nie są prze- 
sadzone, dadzą się kłaść na karb jedynie 
administracyi, czy też większej ich części 
nie należy przypisać skutkom, jakie każda 
zdobycz za sobą pociąga To że monar- 
chia jej dokonała, nie zmienia istoty zdo- 
byczy i następstw, które, jak doświadczenie 
uczy, rzadko się na korzyść zdobyczy o- 
bracają. Tak jest podobno i z Algieryą. 

Tyle w rzeczonym okólniku o Algieryi. 
Zdanie o drugich dwóch kwestyach podamy 
następnie. 


KORESPONDEŃCYA CZASU. 


. Wieden 4 maja. 


— r. Gratzer Abendpost, półarzędowy dodatek do 
urzędowej Gratzer Ztg, podaje jako wiadomość 
urzędową, że sejmy krajowe zwołane być mają 
z początkiem października; a ponieważ posłom 
trzeba zostawić przynajmniej kilka tygodoi wypo- 
czynku, zatem zamknięcie posiedzeń szczuplejszej 
Rady państwa nastąpi zapewne jeszcze w sierpniu. 
Przed Zielonemi świątkami trudno żeby pełną Ra- 
da państwa ukończyła bieżące sprawy, a o prze- 
dłożeniu także nie może być mowy; zresztą mię. 
dzy jedną a drugą Radą nastąpi zapewne także 
jakaś chociaż mała przerwa. W takich więc oko- 
licznościach łatwy nasuwa 819 wniosek, że szcza- 
plejsza Rada będzie się musiała ograniczyć na 
niewielką liczbę posiedzeń, a zatem że i nie wiele 
spraw tyczących się reform będzie mogła załatwić 
w tym krótkim czasie. Bo trudno mieć nadzieję, 
aby w krótkim przeciągu ©za8u możoą choćby jako 
tako załatwić tak ważne pod względem ustawo- 
dawczym prace, tyczące SIĘ znacznej części re- 


(zęść literacko- artystyczna. 
PRZYGODY W MEKSYKU. 


(Ciąg dalszy.) 

i zasu do stracenia, gdyż trzeba było 
barwi ac wprzód nim sig gierylasy puszczą 
w pogoń za nami. Nie potrzebowaliśmy już prze- 
wodnika, gdyż barrankę znaliśmy już dostatecznie, 
i wiedzieliśmy, że na dragim jej końcu leży wieś 
Banderilla, Gdyby nas $Cigano, mogliśmy sig Je- 
szcze ukryć w krzakach otaczających drogę. Zre- 
sztą pies mógł nas zdradzić, woleliśmy więc iść 


sami. i ą 

Potegnaliémy tedy chłopca i czemprędzej zapu- 
ściliśmy się w barrankę. lo ni | 

W wąwozie ciemniej jeszcze było niż przedtem. 
Szliśómy zwolua, ezekając co chwila = nam bły- 
skawice oświecą drogę. W ten Sposób po wielu 
tradach stanęliśmy na najwyższym punkcie, w któ- 
rym, jak to już mówiłem, Ścieżka zawieszoca jest 
nad przepaścią do tysiąca stóp głęboką, ¡a mj 
której płynie potok. Zaledwie kilka cali dzieliło 
nas od tej przepaści, i jeden krok fałszywy mógł 
nas pogrążyć w nią bez ratunku. 

Jak już wspomniałem, szliśmy boso, co może 
szczęściem było dla nas, bośmy się nie tak ślizgali, 
chociaż z drugiej strooy mieliśmy nogi poszarp2 
ne w Btrzępy. 

Taplin był właśnie o kilka kroków przedemną, 
kiedy w tem zdało mi się, że usłyszałem głoBy 
ludzkie. Zatrzymałem się nadsłachując, czy to nie 
pogoń. Nie nie było słychać; sądziłem więc, żem 
się omylił, i że szum potoku wziąłem za głos lu- 
dzki. W tem przekonaniu dogoniłem mego towarzy- 
sza na małej płaszczyznie, w miejscu gdzie droga 
zakręcała się około skały. Przypomniałem sobie, 
że miejsce to widziałem na początku nocy. Była 
to mała płaszczyzna, mająca kilka kroków szero. 
kości a położona tak wysoke, że 2 niej można by- 


‘lo widzieć naokoło. Taplin czekał tam na mnie. 


Ujrzałem wysoką jego postać niepewnie rysując 
sig na tle ciemnego nieba, i zdało mi Big, że sta: 
w postawie człowieka nadsłuchującego. 


— Czy słyszysz co? — zapytałem zbliżając się 


do niego. i 

— Cicho, cicho, na miłość boską! Słuchaj! 

Wzięliśmy się pod ręce i nachyliliśmy się nad 
przepaść, żeby lepiej słyszeć, ; 

I rzeczywiście usłyszeliśmy głosy ludzkie i stą- 
panie koni, a w chwilę, potem dwóch jeźdźców 
ukazało się i zatrzymało nad brzegiem barranki. 
Wśród otaczających nas ciemności wydawali nam 
się jak dwa olbrzymie posągi konia. Nie byli to 
sę wysłani za nami w pogoń, gdyż jechali 

e at » 
ple Y wprost przeciwnej.. W tem łysło się 

— Ha! to te łotry, renegaty! Sprobujemy si 
teraz! — krzyknął Taplin DA EDUR raid x 

olnierze strzelili ku nam z pistoletów i zesko- 
czyli z koni, które cofnęły się o kilka kroków, 
jakby ustępując ludziom miejsca do boju. Taplin 
pochwycił jeduego a ja drugiego. Błysk szpady 
mignął mi przed oczyma, ale pochwyciłem za klio- 
gę i złamałem ją prawie przy rękojeści. Przeci- 
wnik mój zaklął po niemiecku: dowiedziałem się 
z kim mam do czynienia. i 

Bezbronni oba, chwyciliśmy się w pół. Sama tyl- 

ko siła miała stanowić o losie walki, Chodzi o to, 
kto kogo strąci w przepaść. é 
„Świadomość tego co nas czeka podwajala nasze 
siły. Pośliznęliśmy się i upadliśmy razem na zie- 
mię, ale w tej chwili zerwaliśmy się na nogi go- 
towi do nowej walki. W-tem, niewiedzieć dla cze- 
g0, przeciwnik mój cofnął się o parę kroków, stra. 
cit równowsgę i zniknął w ciemnościach. 

Szczęśliwy, że się go tak łatwo pozbyłem, spie- 
szyłem na pomoce koledze. Łysnęło się znowu, i 
ujrzałem scenę, na widok której krew się we mnie 
ścięła. Dwóch ludzi pasowało się ze sobą nad sa- 
mym brzegiem przepaści; w walczących poznałem 
żołnierza i oficera. Oficer wisiał jaz prawie nad 
przepaścią, gdy tymczasem żołnierz silnie trzyma- 
jąc się na nogach lada chwila miał strącić swego 
przeciwnika W otchłań, Za późno przybędę na po- 
moc! Zanim Światło błyskawicy zagasło, rozległ 
się okropny krzyk i żołnierz sam został na skale. 

— Pójdziesz za nim nędzniku! — wrzasnatem 


formy sądownictwa w duchu liberalnym; zatem 
przyjdzie znów czekać na nową ustawę postępo- 
wania w sprawach karnych, na ustawę zaprowa- 
dzającą sądy przysięgłych, na zapowiedzianą re- 
forme ustawy drukowej, na zmianę ustaw kredytu 
dotyczących, na ustawę o prawie stowarzyszania 
i zgromadzania sie. ; y 

Czy równocześnie z Radą szezuplejeza, jak to 
dawniej z pewnością głoszono ze strony półarzę 
dowej, a minister stanu niedawno nadmienił w Iz- 
bie poselskiej, zwołane będą sejmy krajów po 
tamtej stronie Litawy, o tem nie pewnego powie- 
dzieć nie można. Wprawdzie można będzie, jeźli 
przygotowania pójdą spieszniej, zwołać do końca 
czerwca sejm chorwacki, tak że równocześnie 
obradowałby z Radą szcznplejszą; również można 
i w Siedwiogrodzie, po zatwierdzeniu ustawy kra- 
jowej w przeszłorocznym sejmie uchwalonej, roz- 
pisać na podstawie tejże ustawy nowe wybory i 
zwołać sejm; lecz o tem, czy to sig da zrobić 
w samych Węgrzech, godzi się jeszcze powątpie- 
wać. Zresztą, jak dotąd, nie-ma jeszcze żadnego 
znaku rzeczywistego, z któregoby wnosić można, 
że istotnie zanosi się na jakąś w tym względzie 
zmianę, chyba że płonne obietnice i ogólniki or- 
ganów inspirowanych zechce kto wziąć za czyn 
rzeczywisty. 

O podróży Cesarza Napoleona do Algieru roz- 
powszechniają najróżnorcdniejsze bajki, między 
któremi do najśmieszniejszych należy ta, która 
donosi, że Cesarz, nie chcąc w Paryżu szerzyć po- 
płochu, udał sig do Afryki dla leczenia się z owej 
ciężkiej i bardzo dotkliwej choroby, o której tak 
często już donosiły europejskie dzienniki. Cesarz 
ma zabawić tylko przez maj w Afcyce; i zwi- 
dzić ma w tym czasie, stosunkowo dość krótkim, 
Algier, Oran, Bonę i Konstantynę, a stamtąd znów 
wrócić na wybrzeża północne. Podróż taka w ma- 
ju pod afrykańskiem słońcem w przeciągu tak 
krótkiego czasu istotnie jest ciekawem lekarstwem 
dla człowieka tak ciężko chorego! 

Wiadomość, którą wam doniosłem w ostataim 
liście o tem, że w sprawie szlezwicko - holsztyń- 
skiej znacznie się naprzód posunigto ku jej ukończe- 
nio, potwierdzają także w głównych punktach inspi- 
rowane berlińskie organa, jak to już widzieć można 
z telegramów i korespondencyj ztamtąd nadsyła- 
oych. Tem samem zyskują u. pr 
ści owe un re mialem z tego 
samego ES si dotia aty nie po 
twierdziły. O właściwej kwestyi następstwa czyli 
aneksyi zachowują wprawdzie berlińskie mini- 
steryalae korespondencye milczenie nieprzerwane, 
jednak same przyznają pośrednio, że ks. Augu- 
stenburskiemu zrobiono znaczne ustępstwo, kiedy 
i Prusy juź przyznały, że reprezentacya krajowa 
może wypowiedzieć swe zdanie o sukcesyi. Przy 
usposobieniu, jakie panuje w kołach wpływ ma- 
jących, można z pewnością przypuścić, Ze ks, Fry- 
deryk Augustenburski prawie jednogłośnie będzie 
obwołany panującym. 

Najświeższe doniesienia z Ameryki północnej 
dotąd nie jeszcze nie podają o sposobie reorgani- 
zacji, jaki zamyśla zachować rząd Washingtoński 
w zajętych na nowo Stanach południowych; to 
tylko, jak się zdaje, ma niepodlegać wątpliwości, 
że owa bezwarunkowa amnestya, którą zamierzał 
dać Lincoln a nawet posunąć ją aż do rychłego 
przywrócenia zupełaej antonomii Stanów odpadłych 
od Unii, znacznych dozna modyfikacyj. Zaprowa- 
dzony zostanie rząd ściślejszy i potrwa zapewne 


— A to co? Co ci się Btało Hallerze? To ja! 
— Wielki Bose... To ty Taplinie!„, zawołałem, 
i wysilony gwałtownem wzruszeniem osunąłem się 
na kolana. $ 

Zapomniałem zupełnie 0 tem, że myśmy byli 
w żołnierskich, a żołnierze w naszych mundurach. 
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Nie długo po wypadkaeb, które opowiedziałem 
w zeszłym rozdziale, strzelcy odkomenderowani 
znów zostali do Jalapy. Z Jakąż radością, po tak 
długiem rozłączeniu, uściskałem Clayleya, z któ- 
rym tyle łączyło mnie wspomnień i stosunków. 
Ale widok przyjaciela mie Wystarczat do mego 
szczęścia; nawet zalotne uśmiechy Jalapanek nie 
były w stanie rozpędzić mojej melancholii. Serce 
moje było ciągle przy Gwadalupie, i drżałem na 
sama myśl, że jej mogę nigdy już nie zobaczyć. 

le Opatrzności podobało Sig inaczej, 

ednego dnia gdy siedziałem przy stole z kil- 

ka kolegami w fonda de Diligencias, najlepszym 

Japońskim hotelu, wszedł Jack i szepnął mi do 
sha: 

— Jest tam Meksykanin, który chce się widzieć 
% panem kapitanem. E 

— Meksykanin? Cóż to za jeden? 

— To brat, proszę pana kapitana, 

— Co za brat? 

— Brat tych panienek ! 

Zerwałem się ze stołka tak gwałtownie, żem prze- 
wrócił butelkę i kilka szklanek. 

— A to co? Co się stało? — zawołało naraz 


wściekle, rzuciłem 8ig na żołnierza i schwyciłem | kilka głosów, 


go za kołnierz. 


— Przepraszam was, ale muszę wyjść na chwilę. 


lat kilka, zanim Stanom połądniowym wolno bę- 
dzie wybierać sobie rządy aż do gubernatora i na- 
czelnika sądownictwa. Ale za to nie wywrze zamor- 
dowanie Lincolna znacznego wpływu na obcho- 
dzenie się z separatystami jako osobami, bo jene- 
rał Johnstone otrzymał te same łagodne warunki 
eo Lee i jego armia. q 

Gromadzenia większych oddziałów wojsk ze stro- 
ay Unii w Texas i nad Rio grande nie uważają 
tutejsi politycy, którym nie są obce zamiary rządu 
Wasbingtońskiego, za demonstracyą wprost prze- 
ciw Meksykowi wymierzoną. Obsadzenie ściślejsze 
granicy w Texas ma mieć na celu zapobieżenie 
temu, aby większe bandy separatystów nie zbie- 
rały Bię w Meksyku i stamtąd nie niepokoiły pro- 
wineyj nadgranicznych napadami. Wiadomo bo- 
wiem, że naczelnicy separatystów zamyślali po 
upadku Richmonda i kapitulacyi Leego o wy- 
chodztwie w masie i przedarciu się z resztkami wojsk 
do Meksyku. Otóż w celu zapobieżenia zawikła- 
aiom i niebezpieezehstwom, jakieby z udania się 
takiego zamiaru wyniknąć mogły, mą być silniej 
obsadzona linia nad Rio grande. 


Wrocław 3 maja. 


+ Izba poselska prowadzi dalej obrady nad 
kwestyą organizacyi armii. W obradach tych jest 
ujezmiernie wiele powtarzania. Rozprawia się w 
nich rzeczywiście de omnibus rebus et quibusdam 
aliis. Nie masz żywiołu, organu, stösunku, ustawy, 
wchodzących w skład państwa, któreby w nich 
uie były choćby tylko pobieżnie dotknięte. Dysku- 
sya coraz więcój się uogólnia. Mowcy większości 
opozycyjnój oświadczają otwarcie, że w obecnéj 
chwili mniéj już chodzi o reorganizacyę armii i 
» przeznaczone na nią: fundusze, jak o niepewny 
rezultat walki, która się toczy między monarchią 
konstytucyjną a monarchią absolutag. Zdaniem ich, 
jaż dziś vie artykuły ustawy konstytueyjndj w 
właściwem brzmieniu swem są podstawą postgpo- 
wania ızada, lecz tłómaczenie tych artykułów 
czyciące zadość woli rządowój. Na tem sztuka, 
aby przeprowadzić w każdym razie swą wolę, 
bez uciekania się do oktrojowań, bez gwaltownege 
naruszenia ustawy konstytucyjnćj, nawet bez ros 
wiązania opozycyjnćj Izby. d nie może nig : 
zatrzymać się w biegu; skoro więc pomi d 
trzemą czynnikami praw i mie ma zgody, 
a rzecz, będąca przedmiotem sporu, jest niezbędną 
dla dobra i bezpieczeństwa państwa, rząd, to jest, 
naczelny czynnik, wykonywa ją na własną odpo- 
wiedzialność. Jest to formuła, którą się także 
bezbudietowy stan państwa tłómaczy. Jak przy 
takich wyobrażeniach, które się i w obecnych 
obradach powtarzają, można mieć jeszcze nadzieję 
załatwienia sporu z obustronnem zadowoleniem, 
trudno pojąć. Wazakże wniosek posła Bonina, 
o którym wczoraj i mivister wojny w przyjazny 
sposób gię wyraził, może jeszcze w ostatniej go- 
dzinie otworzy drogę do porozumienia się. Jest 
to jednak bardzo alaba nadzieja. Naczeloi mowcy 
opozycyi, jak Virchow, Jakoby, Kirchmann głoszą 
ciągle, że między obeenem mińisterynm a obecną 
labg nie masz możności: pojednania sig. Mimo to, 
rząd, jak mówią, nie ma zamiaru Izby rozwiązać. 
Są to prawdziwe osobliwości konstytucyjne. 

Nadeszła jnt wiadomość, że Austrya zgadza 
się na wniosek pruski, dotyczący zwołania stanów 
Księstw  Nadelbiaúskich. Dotychczas nie masz 


W chwilę potem Ściskałem już Narcyza. 

— Więc tu wszyscy jesteście? —  Dawnoście 
przyjechali? — 

— Wczoraj, kapitanie. Przyjechałem umyślnie 
do miasta, żeby ciebie poszukać, chociaż nie mia- 
łem wielkiej nadziei... . 

— Jakże się macie? Wszyscyście zdrowi? 

— Zdrowi, dzięki Bogu. Ojciec oczekuje cię 
kapitanie wraz z porucznikiem i drugim jeszcze 
oficerem. 

— Z drugim oficerem? Któż to ma być taki? 

— Zdaje mi się, że tu chodzi o tego oficera, 
co był z wami za pierwszą waszą bytnością w 
Virgen, un señor gordo. 

— A! major! Dobrze, dobrze, przyjedziemy. 
Ale gdzieżeście byli wszyscy od czasu, jakeśmy 
się widzieli po raz ostatni? 

— W Orizabie. Ojciec ma w tamtych stronacb 
plantacye tytanin, które odwidza czasami. Ale 
nie uwierzysz kapitanie jakem się zdziwił, dowie- 
dziawszy się, że byłeś w niewoli, i że jechałeś 
razem z nami. Wiedzieliśmy wprawdzie, że nasi 
gierylasy schwytali kilku Amerykanów, ale ani 
uam przez myśl nie przeszło, żebyś ty „był mię- 
dzy niemi. Carrambo ! Gdybyśmy byli wiedzieli |... 

— Ale skądżeście wy się wzięli w towarzystwie 
tych gierylasów ? Beye, 

— Mój ojciec, tak jak wiele rodzin tutejszych, 
kiedy ma gdzie jechać lub coś przesłać, ukłąda 
się o eskortę z pułkownikiem Cenobio. U nas tu 
tyle zawsze włóczy się rabusiów .... 

— A, wiem o tem aż nadto dobrze,... Ale 

owiedz mi mój Narcyzie, czy wiesz skąd się to 
wzięło napowrót u muie?— I pokazałem mu szty- 
tet, którym mu był darował, a który potem zna- 
leźliśmy przy zabitym przez Lincolna Zambosie. 

— Nie wiem, kapitanie, i muszę ci sig przyzać 
choć ze wstydem, że sztylet ten zgubiłem gdzieś 
zaraz nazajutrz, jakeś mi go darował. 

— No, nie się złego nie stało. Przyjmij go na- 
powrót i powiedz ojcu, że niebawem przyjadę do 
niego, a zemną i seńor gordo. 

— Oto nasze mieszkanie— rzekł Narcyz poka- 
zując mi przez okno dom z wieżyczkami może 0 
milę od miasta leżący. — Drogi dopytasz się ła- 
Wo. 


— Nie bój się mój drogi; już my tam trafimy 
1 pewnością. 

— Bywaj więc zdrów, kapitanie, a pamiętaj, 
że wszyscy oczekujemy cię niecierpliwie. 

Wróciwszy do stoła opowiedziałem całą rzecz 
Clayleyowi, i niedługo potem pod jakimś napred- 
ce wymyślonym pretekstem pożegnaliśmy kolegów. 

Jaż słońce miało się ku zachodowi i mieliśmy 
właśnie siadać na koń, gdy wtem przypomniałem 
sobie, że obiecałem przyprowadzić ze sobą i ma- 
jora. Clayley chciał z razu, żeby go nie brać i przyj- 
mował na siebie obowiązek wytłomaczenia się 
z tego don Cosmie, gdy wtem przyszło mu na 
myśl, że Blessom bardzo nam się może przydać, 
gdyż będzie sobą zabawiał gospodarza i gospody- 
nią. Pobiegliśmy go zatem odszukać. 

El señor gordo usłyszawszy dokąd jedziemy, 
z łatwością dał się namówić: sławny obiad w Vir- 
gen jeszcze mu nie wyszedł z pamięci. Niebawem 
berkules był osiodłany i ruszyliśmy we trzech ga- 
lopem ku mieszkaniu don Cosmy. ` 

„Mieszkanie to było jedną z najrozkoszniejszych 
willi, jakie w życiu swojem widziałem. Zamilezg 
o przyjęciu, jakie nas tam czekało. : 

„Major, jak to trafaie przewidział Clayley, wiel- 
kie nam oddał tego wieczora usłagi. Jako głó- 
wny kwatermistrz, miał on przez czas kampanii 
sposobność nauczenia sig po hiszpańsku © tyle, 
że mógł don Cosmie prawić komplementa z po- 
wodu jego kuchni i win wybornych. Tymczasem 
Clayley i ja rozmawialiśmy z Lupąi Luz. | 

Wyszliśmy pod werandę podziwiać blask księży. 
ca. Niebo było tak czyste, księżyc tak piękny, że 
nie mogliśmy się oprzeć pokusie ciągnącej nas do 
przechadzki po ogrodzie. Boska to była noc! Nie 
zapomnę uci tej przechadzki sam wtór pod skle- 
pieniem olbrzymich pomarańczy, których liście 
księżyc posrebrzał. A podzwrotni owe słowiki śpie- 
wały nam cudnog pieśń miłości... 

Zapomnieliśmy 0 minionych niebezpieczeństwach 
nie myśleliśmy 0 przyszłości, obecność była nam 
wszystkiem. 


(Dokończenie nastąpi.) 


| które dai kilka odbywało się zeszłego tygodnia | Junaki (Flotte Basche)“; Berek zapieczetowuny i 
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p. Szmarzy bawił, czy zna kilku wymienionych | Konik Zwierzyniecki, obrazek ludowy w jednym |„kilka scen“ była tylko jedna i to w ustępie, |branych ilościach; ponieważ wiele grepodarstw Pras] W sejmie pruskim toczyły się i wezoraj dalsze 
mu ludzi? W Trzebezu sam p. radzca regencyjoy |akcie ze Śpiewkami oryginalnie napisany przez |gdzie sam jest tylko lichwiarz, dość nudna; oży: |i Księstwa rocznie z własnej przędzy zaopatrują się rozprawy nad nowellą wojskową. Forkenbek ze 
Braun odbył rewizyą, szukając obcych osób ¡| Aleksandra Ładnowskiego z muzyką Piotra Sta- |wili ją tylko lord z swym słagą. Komedya wyżej |w bieliznę domową, płacąc poślednie gatunki laa o stronnictwa postępowego ułatwiła ministrowi wojny 
przetrząsając pilnie wszelkie papiery. Powodem | dzińskiego i Córka adwokata dwuaktowa komedya |wspomniana nie zła; wymaga tylko większego |5—6 tal. na cetnarze drożej, przeto zamówienie przez przyjęcie poprawki Bonina , mieniąc ją wstępem 
ch rewizyj mają być aresztowania w Bydgoszczy, | £ francuskiego; we czwaitek: Antoni i Antosia, |w grze ivdiwidualizowania ról czterech panien ; | pojedynczego dla całej okolicy, przyniósłoby dość zna- | do uznania organizacyj. Poprawka ta jak wiado- 
a mianowicie u p. Trebeckiego. P.. Braun w dro- |jednoaktowa komedyo -opera i dwuaktowa kome- zresztą grano dość dobrze. Berek zapieczętowany, |czną korzyść. Spirytus obecnie nie droższy 7 jak | mo stanowiła 160,000 ludzi jako zwykłą stopę po- 
dze odebrał telegrafem rozkaz zjechania do Trzeb. dya Ulicenik paryski; w sobotę „ostatnie oraz |w którym wystąpił z grzeczności dla benefisantów | w Bydgoszczy, Berlinie i w Szozevinie to jest 13% do|kojową. Na to minister odrzekł, iż ¡nie bę- 
cza. Rozumie się, że nigdzie nic nie znaleziono. | pożegnalne przedstawienie na dochód państwa Dę- [sam autor, chociaż tyle razy widywany i tym ra-|14 tal. bez okseftu za 100 kwart 80° Tr. Koniosyna | dzie wchodził w głąb tej poprawki, gdy nie 
— Wedle Ostsee Zeitung, przetrząsaniem domów, | bickich: Kilka scen z ulubionej operetki komicznej |zem miło był widziany ; ma więc w sobie pewną |czerwona do ceny 30 tal. za 1 cetnar doszła, może liczyć na jej przyjęcie. Dalej mówił jenerał 
siłę żywotną tak obrazek jak i gra artysty, Koni Płacono na giełdzie naszej : pen przeciw PY służbie, wątpiąc, aby z 

artysta gam jeden pa Scenie potrafi przez pół go- |, : : : Zielniejszem od duńskiego wojskiem mogły sobie 
dziny zająć i zabawić publiczność, W chwili kie- sh Penge wały aha egg vt dać radę Prusy mając Aa 2 rokratów. złożoną. 
dyśmy kończyli to, jak vam się zdawało ostatnie Pszenicy jas. 119 do 124 E Lt 14 90 16 poe Inne mowy obracały się około ogólaej i polity- 
sprawozdanie, dowiedzieliśmy się, że jeszcze będą ciemniej. 118 120 47 54 13 20 15 20 |ezmej strony kwestyi. Z tego wnosić należy, że 
w następującym tygodniu przedstawienia. Jakoż è orerwonej 121 124 51 58 14 30 16 30 |Izba niechce ułatwić rządowi porozumienia się 


w Bydgoszczy u Polaków i u Niemców podejrza- | jedaoaktowa komedya z francuskiego przerobiona 
nych o przychylaość Polakom, kierował doświad- przez Langiego: Cztery panny na wydaniu! Tru- 
czony dawny dyrektor policyjoy, 2 dziś rejencyj.|dny wybór. i 3 
ny radzca w Poznaniu, p. Raffel, znany powsze-| Protegowany powtórzony był prawie w całości; 
chnie z okoliczności sprawy obżałowanego przed | bo tylko w ostatnim akcie opuszczono małą dro- 


sądem stanu p. Moszczeńskiego , oraz komisarz | bnostkę. Przedstawienie trwało więc i tym razem |rzeczywiście były; zatem przyjdzie nam jeszcze Żyta 190 °° Sia e feige 
kryminalny a dawniejszy komisarz policyjny w Po- | od 7ej do wpół do jedynastej, a zatem jak na|w dodatkowem sprawozdaniu pożegnać upłyniony Jęczm. mał. 107 108 341 Teak: de MAS Cesarz Napoleon stanął 3go w Algieryi, a z wy- 
znaniu p. Crusius z Berlina. Wedle Ostsee Ztg|komedya, nawet gdyby była arcydziełem, trochę| kurs i dyrekcyą, jak wiadomo, już ustępującą. Grochu biał —  — 58 — 1630 — — |Jazdem jego, jakby nie e w Paryżu dziać sig 
mieli panowie ci być wysłani dla wyśledzenia agi. |za długo; bo taka już jest 2. ne za korzec warszawski z doliozeniem 25Y,%, agio. ||. mogło, tak puste są dzienniki paryzkie. Czy 
tacyi emigracyi polskiej. Ostsee Ztg a raczej jej |żej potrafi się smucić lub nudzić na dramacie lub Korespondencya Redakcyi. Ke: w í m s/o * |to skutek rejencyi ścieśnionej, czy przypadku, nie 
korespondent powiada, że podobno tej komisyi |tragedyi aniżeli chociażby tylko śmiać się na ko-| P, Pohoreckiemu w Dydni. Ubolewamy, iż nie % R: sa gr. wk p. R gr. wiemy. W artykule wstępnym ogłaszamy cieka- 
miało się udać odkryć i zabrać skład rewolucyj-| medyi. A i możemy zadość uczynić życzenin pańskiemu. Dysku- A oct igs pr «Ślub grat wy akt mający niejaką chociaż okolicznościową 
nych korespondeucyj z Paryża przeznaczonych do| Gra była mniej więcej taka sama jak podczas [eya nad kwestyą tak ważną w takim tylko razie by- RE TRAP HA "AR wartość ze względu na podróż cesarską do Al. 
Warszawy. Z uwięzionych przez nię trzech osób | pierwszego przedstawienia ; w ogólności dobra i |łaby pożyteczną dla kraju, gdyby obie strony z ró- 21 » 27 RNA nawy sę gieryi. Jest to okólnik hr. Chamborda o tej kolo- 
podobno już dwie wypaszczono na wolność. Ko-| naturalna, tam gdzie role nie były karykaturą. wną swobodą głos o niej subierać mogły. Tak nie 19 n 17 ee nii, do której zdobycia pierwsza wyprawa była 
respondent nie powiada, kto je kazał wypuścić, | O przedstawieniu jednej roli szczegółową zapisać | jest, a jednostronne tylko przedstawianie rzeczy mo- 38 n 16 AAA ey dziełem restaaracyi i która w żadnym akcie dy- 
i zdaje się, iż to sąd uczynił. tu musimy uwagę. P. Zamojski w roli Bolesława | głoby wpłynąć na spaczenie Opinii, którego w tej inal n z 7 „| aastyi burbońskiej nie bywa pomijaną. Rzucali 
uznał za dobre przedstawić w masce, ruchach, wy-|kwestyi więcej niż w którejkolwiek innej unikać na-| Kurs rubli. Za 90 Rs. płacą 791, tal. prus. ezylilnig w oczy legitymiści Ludwikowi Filipowi, gdy 
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mu się nie powodziło w Otabiti i na Madagaska- 
rze; rzucają nią nawet Napoleonowi III bez wzglę- 
du na Kochinching i Meksyk. Co do Kochinchiny, 
nie wiemy, czy gię sprawdzi doniesienie, że ma 
ona być zamieniona w kolonię francuzka, lecz 
odrzucenie traktatu z tamecznym władzcą zawar- 
tego kazaloby tego oczekiwać. W Meksyku Francu- 
zi nie cieszą sig dobrem przyjęciem, ale się też 
odpłacają krwawo. Kara śmierci za najmniejsze 
przekroczenie lub uchybienie ! Nie oddają ońi tem 
przysłagi Cesarzowi Maksymilianowi, którego rzą- 
dy zmuszone są jeszcze opierać się na wojsku 
francuzkiem. 

Gaz. du Midi, która w rzeczach kościelnych bywa 
dobrze informowaną, wymienia w ostatnim numerze 
swoim podstawy układu, na który się w d. 23 kwie- 
tnia zgodzili Ojciec śty i wysłannik króla Wikto- 
ra Emanuela p. Vegezzi, w sprawie nominacyi bi- 
skupów włoskich. Są one zupełnie zgodne z temi, 
jakie. podaje powyżej nasz korespondent rzymski, 
i na które zwracamy uwagę, albowiem na nich 
oprze się zapewue akt, który będzie miał donio- 
słość tymczasowego konkordata. Król Włoski przy- 
znaje w tej ugodzie większe prawa Stolicy Apostol- 
skiej pod względem nominacyi biskupów w Nea- 
polu i Sycylii, w Toskanie, Parmie i Modenie, ani- 
żeli je posiadała przed ostatnią wojną włoską 
w obec domów w tych krajach panujących, ale 
załatwienie sprawy biskupów prowadzi do poli- 
tycznej zgody między Rzymem — a Florencya. 

ról chciał okazać, iż Stolica Apostolska więcej 
niezawisłości znajdzie w rzeczach kościoła pod 
jego rządami, aniżeli pod rządami innych panu- 
jących włoskich. 

Onegdaj wieczór otrzymaliśmy telegram londyń- 
ski z d, 3 b. m. donoszący, że weding podania 
porannego dziennika nowojorskiego Herald z d. 
22 kwietnia, Johnstone kapitulowal. Dzienaiki z 
tegoż dnia z wieczora dodały, że wiadomość o ka- 
pitulacyi nie potwierdza się. Dziś N. f. Presse, 
mająca stosunki z poselstwem amerykańskiem, 
przynosi znów wiadomość z Nowego Jorku z22go 
wieczór o kapitulacyi Johnstona wraz z całą ar- 
mig os tych samych podstawach, co jenerał Lee. 
Kapitulacya ta byłaby dowodem, że Południe nie 
ma nadziei stawiania dłużej oporu, a tem samem, 
że rząd południowy po poddania się Richmondn i 
gapitulacyi Lee, uszedł dla własnego tylko bez- 
pieczeństwa osób, a nie dla tego, aby teatr wojny 
przeniósł na inne miejsce. Trudno bowiem przy- 
puścić, aby Jefferson Davis nie wiedział, że John- 
stone trzymać się nie może. Marodery albo małe 
zbrojne oddziały mogą jeszcze czas jakiś niepo- 
koić kraje za górami. Pomienione doniesienie mó- 
wi, że Kirby Smith trzyma się jeszcze w 10,000 
ludzi w Texas, lecz rząd Unii posyła tam wojsko, 
które zarazem ma obsadzić granice nad Rio Gran- 
de. Grand przeniósł główną kwaterę do Washing- 
tonu, a rząd Unii przystępuje zaraz do redakcyi 
wojsk i floty, tak, iż za kilka tygodni rozchody 
zmniejszyć się mają o dwie trzecie dotychezaso- 
wej wysokości. Johnson zamierza trzymać się po- 
lityki pokojowej, i żadnej nie zaprowadzić zmiany 
w stosunkach zewnętrznych. Jeśliby Seward nie 
mógł objąć posady swojej po spodziewanem wy- 
zdrowieniu, wieść naznacza Prestona King jego 
następcą w gabinecie. Zwłoki Lincolna pocho- 
wane były z nieznaną dotąd okazałością w Spring- 
field, gdzie dawniej zamieszkiwał, w kraju Illinois. 

Do powyższych doniesień dodajemy to jeszcze 
przez ajencyę Reutera ogłoszone, że Unioniści 
wzięli Montgommery i Columbus, (zapewne w kraju 
Mississippi nad rzeką ‘Tombleckbe; nienależy tu 
mieszać stolicy kraju Ohio, tejże samej nazwy). 
Wojsko wyslaue ku Charleston, zniszczyło wiele 
bawełny i mostów na kolejach żelażnych między 
Columbią a Floreneyg de kraju Tenessee) i przy- 
wiodło 6,500 jeńców. Wedłag powyższego żródła, 
Herald utrzymuje, że Johoston chwyci się polityki 
bardziej demonstracyjnej i natarczywszej niż Lin- 
cola, i że cały jest oddany doktrynie Monroe. 


mowie i toalecie kopią bardzo wierną oryginału, 
Rosy a. z którym w Krakowie bardzo często spotkać się 
„Manifest cesarski ogłaszający W. Ks. Aleksan- | można i po za teatrem. Kopia ta zyskała 8zCZe- 
dra następcą tronu, brzmi w urzgdowoym prze- gólniej na pierwszem przedstawieniu liczne okla- 
kładzie jak następuje: ski; i to zapewne spowodowało artystę do powtó- 
Z Bożej łuski, My Aleksander II, Cesarz i |rzenia podczas drugiego przedstawienia tego 8a- 
Samowładzca Wszech Rosyj, Król Polski itd. itd. |mego dowcipu który, jak każdy koncept odgrze- 
Oznajmiamy wszystkim naszym wiernym pod-| wany, tem samem przestał być dowcipem, i to tem 
danym : bardziej, że już z natury swej był prostym tylko 
Najwyższemu podobało się zadać Nam straszny | wybrykiem. Nie wspomnieliśmy o nim w sprawo- 
cios. Najnkochańszy syn nasz, następca tronu Ce-|zdania o pierwszem przedstawieniu z powodu, 
sarzewicz i W. Ks. Mikołaj Aleksandrowicz, umarł | którego zapewne dorozumieli się czytelnicy miej- 
w mieście Nicei 12-go bieżącego kwietnia, po diu-|scowi przeczytawszy oprócz „Teatrn* i inne nie- 
gich cierpieniach. Choroba, która dotknęła Jego | polityczne rubryki w numerze Czasu, w którym 
Ces. Wysokość jeszcze w początku zeszłej zimy, |było owo pierwsze sprawozdanie. Rzecz smutna, 
podczas podróży odbywanej po Włoszech, na po-|2e powoda tego mie dorozumiał się artysta i po- 
zor nie przedstawiająca obaw o tak drogie dla | wtórzył swój wybryk,a jeszcze smutniejsza, że ani 
nas życie, jak się zdawało, chociaż powoli, ale u- reżyser, ani zarząd teatralny a w ogóle nikt, kto 
stępowała wobec działania przedsięwziętej kuracyi jakikolwiek wpływ miał na przedstawienie sztuki, 
i wpływu poładniowego klimatu, kiedy nagle o-|nie przestrzegł artysty, kiedy się po raz wtóry 
kązujące się oznaki jawnego niebezpieczeństwa, | charakteryzował w roli Bolesława, albo jezli tego 
pobadzily vas przyspieszyć wyjazd z Rosyi. W głę- | było potrzeba, wprost nie zabronił mu powtórzenia 
bokim naszym smutku mieliśmy pociechę widzenia | tej niesmacznej niestósowności, ktora powtórzona 
sig z najukochshezym synem naszym przed Jego |na drugiem przedstawienia była dowodem braku 
zgonem, który zadał nam i całemu Naszemu Do- |delikatniejszego prezucia godziwości, braku wszel- 
mowi cios tem dotkliwszy i silniejszy, że sądzone | kiego względu na to, co zaszło między pigerasen 
było, aby smutny ten wypadek spełnił sig na|a drugiem przedstawieniem, braku uszanowania dla 
obczyznie, zdała od naszej ojczyzny. Zanosimy |uczucia samej publiczności, a przynajmniej wł ły żadnego uwagi godnego zbioru; z północnój i za- 
modły do Wazechmocnego Stwórcy świata, aby dał | wykształceńszej jej części, w której, jak wnosić | chodnićj części kraju nie słychać o żadnych skargach. 
Nam wytrwałość i siłę do zniesienia głębokiej |jaż można było z wapomnionego powyżej numeru Obrót przeszłego tygodnia był co do pszenicy spo- 
boleści, zesłanej Nam z Jego woli. W stałem prze-| Czasu, wybryk p. Zamojskiego zamiast Śmiechu kojny, usposobienie zaś wytrwale silne, obawy o stan 
konaniu, że wszyscy Nasi wierni poddani, podzie- |mogł wzbudzić tylko przykre, bolesne uczucie i|zasiewów skłoniły posiadaczy do wstrzymania się, i 
lą z Nami żal serdeczny, znajdujemy w niem tylko |oburzenie. _ ‘ obecną potrzebę można było zaspokoić tylko po cią- 
pociechę, i wzywamy ich do gorliwych razem z| Pomimo, że sztuka dana była, jak afisz zapo- |gle wzrastających cenach; podwyżka wynosi przy cięż- 
Nami modłów o spokój duszy ukochanego Syva | wiadał, „na żądanie“, w teatrze było pusto; zatem | kich gatunkach 5 kr., przy gorszych i średnich 10-15. 
Naszego, który opuścił świat ten, pośród madzici | już drugi raz dopuścił się ktoś mistyfikacyi wzglę-| Odbyt można liczyć na około 40.000 m. Kupowali 
przez Nas i całą Rosyę na Nim pokładanych. |dem zarządu teatralnego bo i na powtórzeniu|po największej części konsumenci ; sprzedano cokol- 
Niech Najwyższa prawica osłoni Go w lepszym | „wielkiej apoteozy“ danej „na powszechne żąda- |wiek na szpekulacyą, a bardzo mało na wywóz do 
świecie, gdzie nie-ma cierpień, ani smutku. nie“ mało kto przyszedł do teatru. Tryestu. Poładniowo-niemieccy i Szwajcarscy kupcy 
Straciwszy pierworodnego Syna i prostego na-| Wtorkowe przedstawienie na dochód panny La- | byli besczynni i mało co zakupili, $ 
stępcę Naszego, obsenie w Bogu spoczywajgcego | dnowskiej sprowadziło liczniejszą publiczność, cho-| Rzepak. Jak wyżej nadmieniono, doniesienia o sta- 
Cegarzewicza i Wielkiego Księcia Mikołaja Ale-|ciaz i tym razem teatr nie był e Przedstawienie | nie zasiewów z największej i dla tego produktu naj- 
ksandrowieza, ogłaszamy, na ścisłej zasadzie pra- |to miało także tę wadę 2 że wlokło się prawie doj ważniejszej części Węgier są bardzo niepomyślne. Z ca- 
"wa o następstwie tronu, drugiego syna Naszego, północy. Już płaczliwa dwuaktowa komedya „Cór- łego zasiewu nie pozostało w przecięciu prawie wię 
Jego Cesarską Wysokość Wielkiego Księcia Ale- | ka adwokata“ była stösunkowo niemiłosiernie długa cej nad dziesiątą część, a ta reszta, która się oparła 
ksandra Aleksandrowicza, następcą Naszym i Ce-|a nadto długi jak na jednoaktowy obrazek ludowy | zimie i robactwu ucierpiała wiele przez długotrwałą 
Rarzewiczem był i Konik Zwierzyniecki p. Ladaowskiego. Obra- suszę, idla tego spodziewają się bardzo słabych zbio- 
Dan w mieście Nicei, dwunastego kwietnia, ro-| zek ten potrzebuje koniecznie skrócenia; obejść się | rów, W skutek tych doniesień podniosła się cena to- 
ku od Narodzenia Pańskiego tysiąc-oŃmBet-sześć- | może bez kilku figur, bez wewnętrznej potrzeby | waru x ręki; nie można było dostać najlepszego rze- 
- dziesiątego-piątego, panowania zaś Naszego jede- | w sztukę wmieszanych; a chociaż to obrazek ludo- | paku po mniej jak po 6 złr. Banackiego sprzedano około 
Das! 


leży. O wiadomości miejscowe usilnie prosimy, 


Gospodarstwo, przemysł i handel. 


Dąbrowa 28go kwietnia, Ceny targowe w wal. 
austr. 

Pszenica (za mierzycę) 3°10, żyto 1:90, jęczmień 
1:90, owies 1:20, groch 3°50, bób 3:50, proso 2:00, 
tatarka 2:00, kukurydza —, ziemniaki 0:80, drzewo 
twarde (za siągę) 9°00, miękkie 700, siano (za ce- 
tnar) 1:00 słoma 0:45, konicz na paszę —. 


Przegląd Polityczny. 
Depesze telegraficzne. 

Kassel 4 maja. Zgromadzenie stanów obrado- 
wało dziś nad ustawą rekrutacyjną. Wydział za- 
lecał przyjęcie 4-łetniej służby przez wzgląd na 
iane zalety projektu. Izba uchwaliła służbę trzech 
letnią, w skutku czego minister wojny oświadczył, 
iż cofa projekt. 

Wiesbaden 4go maja. Zgromadzenie stanów 
księstwa Nassanskiego zostało dziś rozwiązanem 
przez rozporządzenie książęce. 

Hamburg 4 maja. Hamburger Correspondent 
twierdzi, że dom kupiecki Erlangera w Fraokfar- 
cie zakupił koleje szlezwickie, jako pośrednik rzą- 
du pruskiego. Według Kieler Ztg załoga księstw 
nadelbiańskich składa się z 12,090 Prasaków i 
5,090 Austryaków. Batalion austryacki pułku br. 
Kevenbiillera zajmie jutro miasto Heide w zacho- 
dnim Holsztynie, nie obsadzone dotąd. 


Bruksella 4 maja. (Wand.) Profesor Roubaix 
i lekarz angielski Jenner bawiący zuowu od kil- 
ku doi przy łożu chorego króla, żądali wczoraj 
spisania protokółu o dotychczasowym przebiega 
choroby króla. Ministrowie zgromadzili się w po- 
koju królewskim. Jak na teraz, nie można przypa- 
ścłć zmiany na lepsze. 


Paryż 4 maja. (Wand.) Depesza bar. Meyen- 
dorffa zamieszcza zapytanie kardynała Antonellego 
uczynione hr. Szuwałowowi w Rzymie: jakieby 
znalazły przyjęcie w Petersburga kroki Ojca św. 
wstawiające sig za arcybiskupem Felińskim i 
innymi księżmi polskimi, jeżeliby Papież z swojej 
strony starał się o zaniechanie opozycyi dacho- 
wieństwa polskiego. — Cesarz Napoleon stanął 
wczoraj w Algierze. 


Paryż 4 maja. (N, fr. Pr.) Kochinchina ma 
być wkrótce ogłoszona za kolonię fraucozkg. La 
Patrie dowiaduje się, że misya Vegezzego w Rzy- 
mie powiodła się. Doniesienia z Madryta każą 
przewidywać bliską katastrofę. Książę Napoleon 
będzie miał ligo maja w Ajaccio mowę polity- 
GZDĄ. 

Paryż 4 maja. (Pr.) Le Mexicain przyniósł 
dekret Cesarza Maksymiliana, nakazujący wspól- 
ność cmentarzy wszystkim wyzaniom, i oddający 
je pod dozór władz Świeckich. Uniwersytet ma- 
drycki w zapełaem jest rozprzezenin; wszyscy pro- 
fesorowie jeden po drugim występują. W ogóle 
doniesienia z Madrytu bardzo są niepokojące; za- 
wsze istnieje plan połączenia półwyspu pod kró- 
lem portugalskim; obawiają się ogólnego powsta- 
nia i wyjazdu królowej. Obóz pod Chalons zało- 
żonym będzie lgo czerwca. Podczas cesarskiego 
przeglądu floty pod Marsylią, fregata pancerna 
„La Couronne* zdruzgotała statok awizowy „Le 
Daim“, przyczem jeden człowiek zginął, a kilku 
było ranionych. Cesarzowa zamierza udać się w je- 
sieni do Jerozolimy. 


Londyn 4 mają. (N. fr. Pr,) Doniesienia z No- 
wego Jorku z 22g0 kwietnia mówią: Prezydent 
Johnson oświadczył przyjmując posła angielskiego 
i urzędników poselstwa: Cywilizacya i ludzkość 
nakazują utrzymanie dobrych stosunków między 
Anglią i Ameryką; musi zaś on uznać, że królo- 
wa Wiktorya zawsze okazywała przychylne dla 
Unii usposobienie. Znalezione listy Wilkesa Bootha 
dostarczają dowodu, że przed kilku miesiącami 


: A ; istniał spisek, aby porwać Lincolna i uprowadzić 
ola ozime w prowinoyi, i na Litwie, brak pieniędzy, = rz" 
mr bydła, Sure: prsedstawia ją widok ne już >. ładni. re wg cho LU ae 
spowodowały liczne sprzedaże konieczne dóbr w Pra’ grody za dostawienio JODA, A dal za jego 
sach wschodnich; upadek gospodarzy © wiele większy spólników. Ktoby zabójcy Lincolna dał przytułek 
aniżeli upadek domów kupieckich, 2 których żaden ||1b ukrywał go, ma być ukarany śmiercią. W Wa- 
ze znaczniejszych jeszcze się dotąd ani na chwilę nie shingtonie i Nowym Jorka rozpoczęto subskrypcyę 
zachwiał, Cena wełny w zawieszeniu, pod aystematyor- = moss ine gm zn m aa 
nym naciskie kich » y żywcem dostawił Bootha. Znachodzą się 
de dy apo! Kiley, ei przykładają dewey, że senator Ch. Sumter miał być zamor- 


starań, ażeby zeszłoroczne jesienne niskie ceny i na ; 
1 York-Herald pisze: hnsto- 
rok bieżący przywrócić. Prodncentów welay interes, a (> ry A rdi a To) dode o- 


dla ustalenia sobie stałego odpływu po mniej zmien- czekują doniesienia o jej podaniu się 


nych cenach, aniżeli są targowe, może nie będzie miał 

ostatecznie innego środka nad założenie fabryk przę.| Londyn 4 maja. (Pr.) Według nadeszł ch do- 
dzalni wełnianych i sukien coby tem Pożądańsgą rze- | piero co wiadomości z Washingtonu, oddział wojsk 
czą było, że całe Księstwo, Prusy wschodnie i gacho-| Unii przebył rzekę Rio grande (granicę Meksyku) 
dnie jak i Pomorze nie mają wcale fabryk tego ro-|i w Chihuahua spalił 4,000 worów baweloy, któ- 
deaju, ani też Galicya. Prowincye zaś jak Szląsk,|re tam złożyli skonfederowani dla bezpieczeństwa, 
Czechy, Morawia, Saksonia, Nadreńskie, oraz kraje| Po spaleniu tej bawełny Unioniści wrócili za rzą. 
jak Belgia, Francya, Holandya i Anglia bogaca się i|kę. Pułkownik Hainz, rodowity węgier, prowadzi 
rozprzestrzeniają swoje fabryki coraz więcej. Austra- |w Kalifornii zaciągi dla Juareza. Pierwszy oddział 
lia w r. 1832 dowiozla około 8500 cetnaréw w r. z. | zaciężnych, który złączy się z Jaarystami, liczy 
900,000 cet. wełny; liczby te wskazują, że z tej kon-| 1,500 ludzi. 
kurencyi targi nasze już nigdy się nie uwolnią, i że 
producenci wełn o ustaleniu swego losu sami my- 
śleć muszą. Reszta Europy, jak i Wschód cały, są 
stałemi odbiorcami sukna i wełnianych Wyrobów. 
Dnia 29, 30 i 31go Maja r. b. będzie tu wystawa 
owiec. Kartofli dowóz z Księstwa i z Pras zachodnich 
do Kłajpedy, Gumbina i Instrucia był w tym roku 
znaczny; kartofle z Prus zachodnich czerwone i grubą 
okryte skórą, ganiono dla gorzkiego smaku, mączyste 
białe z Poznańskiego miały pokup i bardzo je sobie 
chwalą. Cena wyborowego Inu na prędce jest tu obe- 
onie 18 tal. za cet., pośledniejszego 13, 14, 16 tal. 
za 1 cet. i to w większych (np. 100 do 200 cet.) 


Peszt 29 kwietnia, W przeszłym tygodniu było 
powietrze snche, w drugiej połowie tygodnia zaś bar 
dzo burzliwe, lecz bez deszcza, który dopiero wozo- 
raj miał spaść w okolicach niższój Cissy. Jasną jest 
rzeczą, że taka pogoda nie jest korzystną dla zasie- 
wów; byłoby jednakże jeszcze sa wcześnie porówny- 
wać tegoroczną wiosnę z wiosną 1863 roku. Na grun- 
tach ciężkich, w nizinach, dardzo dobrze wyglądają 
oziminy zupełnie przeciwnie jednakże jest na gruntach 
lekkich, gdyż ta w ogóle zasiewy wiosenne nawet nie 
wzeszły, co w obecnéj już dosyć posuniętój porze roku 
daje słuszną do obaw przyczynę. O rzepakn prsycho 
dzą po największćj części sume złe doniesienia, i zda 
je sig, że okolica nadcissaúska i Banat nie będą mia- 


wy, powinien jednak złagodzić niektóre nadto natu- [4,000 m, po 57%. 
ralne ludowe koncepta. Ale i to prawda, że grający 
a mianowicie p. Wolski, jako bednarezyk, zamiast 
przytłumiać, nadto uwydatniał jaskrawsze miejsca. 
I tak piosenka odépiewana na przodzie sceny nie 
byłaby tak raziła, gdyby bedoarczyk był ją od- 
śpiewał przy pobijaniu beczki i przygłuszył nieco 
towarzyszeniem uderzeń młotka. Tego nawet wy- 
magała nataralność; bo bednarczyk na Zwierzyńcn 
nie miał przed sobą publiczności, przed którąby 
się naprzód wysunął dla popisauia się śpiewem, 
lecz śpiewał przy pracy. ogóle grano licho i to 
zapewne przyczyniło się do tego, że Konik nie 
wielkie zrobił wrażenie. Muzyka p. Piotra Studziń- 
skiego w ogólności ładna; może tylko uwertara 
nieco zaciężka w stosunku do obrazka ludowego. 
We czwartek wystąpiła po raz pierwszy na tu- 
tejszej scenie panna Kornelia „Czyżewska w Uti- 
czniku paryskim w roli Ludwika i w roli Antosi 
w komedyjce Antoś i Antosia. Panna Czyiew:ka 
ma rutynę; Śmiało się rusza na scenie, znać że 
nie pierwszy raz na niej występuje, chociaż dy- 
rekcya nie uwiadomila publiczności, czy i gdzie 
grywała nowa artystka; głos tylko przytłumiony, 
a być może, że to chwilowa chrypka. Z pierwsze. 
80 wystąpienia nie możemy nic więcej powiedzieć, 
a w ogóle nie wiemy ezy będziemy mieli sposo- 
bność do tego, bo afisz głosi, że to „przedostatnie“ 
przedstawienie. Ale za to wstęp ten nowej artystki 
pa przedostatniem przedstawieniu posłużyć może 
za przyczynek do historyi tegorocznej dyrekcyi i 
jej gospodarowania. Przeniolszy kilka członków 
z tutejszego teatra dolwowskiego, oddaliwszy innych 
kilku w ciągu kurav, na przedostatniem przedsta- 
wieniu wyprowadzono nam nowy nabytek! Chyba, 
że chciano wyprobować sił nieznanej artystki, 0 
ile się dadzą zużytkować w wędrówkach po kraju, 
na które wybiera się na przyszły tydzień tutejsze 

towarzystwo. E 
To też sądzimy, że nie „ostatnie oraz pożegnalne 
przedstawienie“ lecz ta okoliczność, że przedsta- 
wienie dane było na dochód państwa Dębiekich 
sprowadziło do teatru tak liczną publiczność, jaką 
w tym karsie widzieliśmy tylko podczas gościonych 
wystąpień Jana Królikowskiego ; bo teatr był wszę- 
— Dzień 3g0 mają był prawdziwym dniem wio- | dzie zapełaiony co się zowie. Ucieszyliśmy się z tego 
MY, niebo bez chmury, wietrzyk lekki wschodni, cie- | uznania pracy; bo p. Dębicki jest istotnie jednym 
ota w cieniu aż do 16-5 stopni Reaumura. Baro-|z tych rzadszych na naszej scenie artystów, który 
ij tr wyżej normalnego stanu prawie nieruchome 332 |chociaż nie występuje w rolach poważniejszych, 
nij wskazujący, nie wróży tak prędkiego, a przecież |już przez się więcej ojmujących, przecież i w ro- 
s potrzebnego dószozu. Dnia 5go maja o Gtej | lach mniejszych daje dowody, czego dokazać może 
odz. rano termometr ukazywał + 60,4 R, zamiłowanie zawodu i sumienna praca. Artysta ten 
— W sobotę dnia 6go maja, S. Jana w oleja mę. | w każdej roli jest iony, zawsze się umie stosownie 
acharakteryzować, zawsze rolę stworzy i jakeśmy 


Sennika, 
już na innem miejscu powiedzieli, nigdy na scenie 


o ORAL A TT 
nie popróżnuje. I tym razem doskonałym był sta- 


TEATR Pozostało nam jeszcze Sprawozdanie I 
: Ostatniego tygodnia u kursu teatral-|rgm kawalerem w komedyi Cztery panny na wy- 
Ngo drugiego i ostatniego pod dyrekcyą p. Adama | daniu, a również wyboroym służącym przebranego 
day zewskiego. Szereg sztuk tego tygodnia był |lorda w Junakach. W ZĘ wystąpiła w roli 
łągbujący: W niedzielę, jak afisz głosił, „na|owego lorda panna Czyżewska i dobrze ją ode- 
anie“ po raz drugi Protegowany, czteroaktowa | grata, chociaż i tym razem głos był przytłamiony. 
będa E. Lubowskiego; we wtorek na dochód |Z Junaków — tytal ten nie koniecznię szczęśliwie 
Y Bronisławy Ładnowskiej, po raz pierwszy tlumaczy niemiecki „Flotte Bursche“ — zamiast 


0. 
i Cesarskiej Mości rę- 
Fr Fk ro Własną Jego Cesar mtb 
O AA AA E ee ee 
zz > A 
Kronika miejscowa i zagraniczna. 


Kraków 5 maja. Z nadejściem pięknej pory 
tlależałoby spodziować się, że na kolei północnej za- 
Prowadzone znów będą pociągi spacerowe do Krze- 
Szowie, jak to było lat dawniejszych, zwłaszcza, gdy 
bo zniesienia stanu oblężenia znikną zapewne prze- 
Szkody, które takie przejażdżki temowsly. 

— Wezoraj odbyła się w Uniwersytecie Jagielloń- 
tkim promocya p. Ignacego Janickiego (przed 12 
laty adjunkta przy katedrze fisyki) na doktora filo- 
tofi, 

— Hr. Cecylia i Helena Małachowskie złożyły na 
tęce p. Józefa Łepkowskiego 20 rubli, otwierając tym 
datkiem poczet składek na odnowę wielkiego ołtarza 
kościoła N. P. Maryi Sr: Dar ten złożony 
z ozoru kościelnego. 
wa a Parra donosi o aresztowaniu we 
Lwowie w d. 3 b. m. p. Juliusza Starkla , literata i 

zaniu go "na 8 dni aresstu za to, że wydalił się 
* Tarnowa, gdzie był internowany. Później wyrok ten 
tofnięto, kazawszy p. Starklowi wyjechać „do Tarno- 

a, gdzie ma czekać, aż otrzyma pozwolenie powrotu 
4 Lwowa. W Tarnowie otrzymał A Starkel ar 

i jną, i zameldował sig we Lwowie w poli- 
A ore in a zapowne i włudze tarnowskie mnie- 
aly, że z ustaniem stanu oblężenia ustało jego in- 
ternowanie. r 

| — Dziennik lwowski Praca nie doznał żaduej prze- 
| *zkody w wydawaniu; donosi on sarazem , że p. Ju- 
| Maz Btarkol wszedł do redakeyi jego. 
|. — Wiadomo, że są dzienniki niemieckie , Ţ pa 
| ligdy nie drakowały liczby 1848, dla tego; Z 
to rok rewolucyjny i znaczyły go tylko kray2yXami, 
Jakby na odstraszenie czarta. Gazetom warszawskim 
| Dziennika Warszaw., któremu samemu Wszy” 
“tko wolno — niewolno zapewne wymienić nazwiska 
$Sapieha“, bo donosząc o kradzieży w domu ks. Leona 
y Pieby we Lwowie popełnionej, opowiedziały gdzie 
( vo i jak było, ale bez wymienienia nazwiska księcia. 


Londyn 4 maja, Bank podwyższył diskonto na 
4 o 


Królewiec 1 maja. 


Od czasu zniknięcia lodów, to jest od 22 kwietnia 
100 okrętów już tu dotąd zawinęło. Obecnie ceny 
zbożowe w Litwie nominalvie tak wysokie jak u nas, 
w Królewcu, jak były 15go kwietnia, tak gtoją i obe- 
cnie, a nawet mimo słabej podwyżki na pszenicę w 
Londynie, u nas cena w przecięciu zniżyłą gie, dla 
tego bo ze żniwa zeszłorocznego Zapasy teraz jedynie 
są w obrocie handlowym, a jakość bez porównania 
gorsza od zaprzeszłego żniwa. Żyto także o 1 sbr. 
na szefla (26 kop. na 7%, sz. becz. lit,), spadło, 
chociaż w Amsterdamie płacą na dostawę wiosenną 
chętnie, bez podwyżki w cenie. Dowozy zboża w ogóle 
weale nieznaczne. Skutkiem zamknięcia przystani pi. 
ławskiej w r. z. przez Duńczyków i niskich potem 
cen zboża, Królewiec z r. 1864 na Śpichrzach zatrzy- 
mat 1,316,158 szefli, w porównaniu do 805,560 se. 
z r. 1868, morzem wysłał 4,633,848 gz, Handel 
Królewca o 8!/, miliona importu (dowozu) y 4/4 mi- 
liona talarów wywozu (eksportu) w skutku wojny duń- 
skiej i drogich pieniędzy zmalał w T. £. I obecny rok 
nie rokuje handlowi nsszema nie dobrego, nieobsiane 


Ostatnie depesze telegraficzne „Czasu“. 


Wiedeń 5 mają. Na dzisiejszem posiedzenia 
Izby deputowanych prowadzone były dalej obrady 
aad budżetem ministerstwa wojny. Komisarze tego 
ministerstwą w obszernych mowach wyluszezali 
techniczną stronę organizacyi wojska. Jatro dal- 
8zy ciąg obrad w tym samym przedmiocie. 

Berlin 5 maja. Podczas dzisiejszych rozpraw 
w Izbie deputowanych nad nowella wojskową, po- 
prawka Bonina jakoteż cztery pierwsze paragra- 
fy projektu rządowego odrzuconemi zostały. Na 
wniosek Henninga, aby nad wszystkiemi innemi 
propozycyami rządowemi ryczałtowo głosować , 
przystała Izba, i wszystkie odrzuciła. 

Kursa. Wiedeń 5go maja wieczór. Kolej pół- 
nocna 1785. — Akcye kredytowe 183-80, — Losy 
z r. 1860 93:40. — Losy z r. 1864 88:40, — Paryż 
5 maja. Renta 67:55. 

o cl 

REDAKTOR ODPOWIKDZIALNY 1 WYDAWCA 

Ksawery Masłowski. 


——= E — 


Bieg sprawy księstw nadelbiańskich nieznacznie 
przechyla się na stronę Austryi, Kwestya portu 
w Kiel i kwestya dziedzictwa krzyżują się z so- 
bą: do obrócenia pierwszej na swoją korzyść po- 
trzebują Prusy zezwolenia Anstryi; aby skorzystać 
z drugiej, potrzebują przedewszystkiem głosów lu- 
dności. Tak więc sprawa ta zaczyną im się wy- 
suwać z rąk. Ostatnie dzienniki angielskie prze: 
mawiają grozno z powoda Kiel, ale oglądają się 
na Austryę, ufając w jej opór własnym jej iuteresem 
spowodowany, 


CZAS z Soboty 6 Maja 1865. 


Nakładem Ner 256. 
Księgarni i Wydawnictwa dzieł katolickich 
W KRAKOWIE, 


wyszły i są do nabycia we wszystkich księ- 

garniach kr jowych i zagranicznych” następu- 

jące nowe dzieła: 

Konwencya s 1590 Września 1864 i En- 
cyklika Ojca św. przez księdza Arey- 
biskupa Dupanloup, z francuzkiego prze- 

_ tłómaczona. Cena egzemplarza 50 cent. 

List pasterski księdza arcybiskupa paryskie- 
go, Jerzego Darboy, odnoszący się do 
Eneykliki Ojca Sw. Piusa IX, z francuz- 
kiegó przetłómaczył W. W. Cena ezzem- 
plarza 30 cent. ? 

Nabożeństwo Majowe, poświęcone czci Naj- 
Swietszéj Panny, napisał Walery Wielo- 


Ogłoszenie konkursu 


celem obsadzenia sześciu miejsc funduszowych galicyjskich 
w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych. 


Wedle reskryptu c. k, Namiestnictwa Stanu z dnia 27 Lutego 1865 udzielonego Wydziatow 
krajowemu odezwą c. k. Namiestnictwa, we Lwowie z dnia 9go Kwietnia 1865 r. 1. 14,081 będzie 
z końcem roku szkolnego 1864/1865 opröänionych sześć miejsc funduszowych galicyjskich w e. k. 
wojskowych zakładach wychowawczych a mianowicie pieé w wyższych zakładach a jedno w niż- 
szym zakładzie. j 

Kandydaci mają 

1) Do akademi 


wykazać następujące uzdolnienie i wiek: 
wojskowych ukończoną z wyszczególnieniem 1szą klasę gimnazyum wyż- 
szego lub szkoły realnćj wyższćj, albo téz przynajmnićj przedłożyć świadectwo ze wszech miar 
chlubne z ukończonego kompletnego kursu niższego gimnazyum lub niższćj szkoły realnćj, nako- 
niee początkowe wiadomości języka francuzkiego; kandydat ma mieć wiek między 15 i 16 rokiem. 
Do akademij wojskowych przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku; do wyższych kursów wstę- 
pywaé nie można. ? - 
2) Do kompanij szkolnych (Schul-Compagnie) dobrze ukończoną drugą klasę niższego gim- 
nazyum lub niższćj szkoły realnćj; kandydat ma być w wieku między 15. i 16 rokiem. I do kom- 
panij sakonei przyjmuje się uczniów tylko do 1go roku; do wyższych kursów nikt wstępywać 
nie moźe. 
3) Do instytutu kadetów (Cadeten- Institut) wymaga się, a mianowicie : 
a) do igo roku przynajmnićj dobrze ukończoną 4tą klasę normalną; 
b) do 2go roku dobrze ukończoną 1szą klasę gimnązyum niższego lub szkoły realnej 


głowski. Cena egzemplarza 1 crt Łał c. ar 
Miesiąc Maj, poświęcony Najświętszej Mar c) do 3go roku dobrze ukończoną 2gą klasę gimnazyum niższego lub szkoły realnćj 
ryi Pannie. Przerobiony z włoskiego ku a bay ‘ . : i; si y NTANISEAW KOMUNICKI 
użytkowi Polaków przez księdza 0%: ) mk. roku dobrze ukończoną 3cia klasę gimnazyum niższego lub szkoły realnćj ae 9 
biskupa Hołowińskiego. Cena egz. aA k Kandydat ma być w wieku między 11 a 12 rokiem życia swego. — — A y HC e * A Mu 
— (2503-2-3, 4) Do domów wychowawczych wyższych: (Obererziehungshäuser) a mianowicie do przyjęcia A 


na lszy rok, wymaganą jest dobrze ukończona 3cia klasa normalna. Na wyżeze kursa wystarczą 
dobrze ukończona 4ta klasa normalna. Kandydat ma mieć, wiek między 11 i 12 lat, we 

5) Do niższych domów wychowawczych (Untererziehungshiiuser) x mianowicie przyjęcia ną 
ly rok wymaga się odpowiednich nauk elementarnych i wieku między 718 lat; ale nawet do przy- 
jecia na 4ty rok tych domów wychowawczych wystarcza dobrze ukończona 2ga klasa normalna. 

Do ubiegania się o opróżnione miejsca wyznacza się termin do włącznie 31 maja 
1865. Podania mają być wniesione do Wydziału Krajowego. Prośby po upływie tego 
terminu wniesione, nie znajdą ńwzględnienia. e a. 

Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc agp rx w rzeczonych za- 
kładach, mają w prośbach swoich wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież czyli téz ma już 
opatrzenie lnb jest w posiadaniu jakiego miejsca funduszowego albo stypendyum, nareszcie wska- 
zać zasługi, jakie może ojciec lub w ogólności rodzice kandydata dla rządu lub dla kraju położyli. 
Oprócz tego mają być te podania wsparte następującemi allegatami: 3 

1) Metryką chrztu kandydata przez dziekana i dotyczący ©. k. urząd obwodowy stwier- 


Dzieła w druku będące: 
Księdza kardynała Wir semana; „O stósunku 
nauki do sztuk pięknych,* tłómaczone 
z angielskiego przez ks. M. W. Łuka- 
szewicza. ŚM 
Podróż po szerokim świecie, czyli: Jak jest 
dzieindzićj a jak u nas, napisał dla 
ludu polskiego Walery Wielogłowski. 


ME" Jawiadamia szano- 
ME / wna Publiczność, 
Ba ~ iz’ właśnie otrzy- 
mał świeże Perfumy, 
Wody, Pachnidta, 
Pomady, KWiksatoa- 
ry, Mydła itp. wprost 
z Paryża i Londynu, oraz 
znaczny wybór Szczot 
i Grzebieni w różnych 
atunkach, jakotóż arty- 
uly uzupełniające g otó- 


h e podpisany dotad zaszezytnie zna- 
ny szanownćj Publiczności Rzeź- 
biarz, Snycerz i Poztotnik, za- 
mieszkały w Tarnowie przy ulicy Hyszow- 


dzoną; 


2) Zaświadczeniem o stanie majątku, w któróm ma być wyrażono, ile kandydat ma ro- 
dzeństwa, tudzież i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy, ,rzadowéj 


ohn hs Pa yee >. trzebuje, y walnie damską i męzką s f tralnych i zabawowych, od 

skid), — po odbytéj karze wieziennéj, w skutek po 3) Poświadczeniem odbytćj naturalnćj lub szczepionćj ospy, jako tóż i ec takowe po ce- 1 fryzowania, 20 Er 50 cent. za sztuke. 

wysokiego ck. Sądu wojennego uwolniony— 4) Świadectwem przez wojskowego lekarza wydaném 0 zdrowiu kandydata; nac umiarkowanych. Jednorazowe strzyżenie, 

przyjmuje napowrót wszelkie wyroby koseiel- 2 Zaświadczeniem z ostatniego półrocza szkół, które odbywają. SE Quote! om Pablicz- frpzowanie ispomadowanie 

ne, jake to: figur rzeźbionych i w płasko- iejsca te zostaną obsadzone z początkiem roku sikólogo 1865/1866. JE ności oznajmia się, oraz włosów przy wybornéj u- 
T: en y px Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego że wyrobów z włó- słudze, 20 cent. 


| ll l 

sów przy obfitym wy- 
borze, za ceny znaczńje 
zniżone, dostarcza się; 
i tak kosztuje: elegancka 
Peruka męzka od 3 do 
10 złr. -- damska od 4 
do 24 złr, -- Włosy kri- 
powe do modnych fryzur 
damskich, od 20 e. do 1 
złr. Jednorazowe trwałe 
przeistoczenie włosów na 
żądany kolor, 50 e. — Do 

skonałe wyuczenie czyli 
przywłaszczenie fryzowa- 
nią damskiego 5 złr.— Jed- 
norazowe fryzowanie dam- 
skie w salonie z przyborami 
50 e. — w domu z przy- 


rzeźbie, ol:arzy, ambon itd. wraz ze złoce- 
niem i lakierowaniem. (2670-2-3) 
Kornel Drank. 


Ksiestwa Krakowskiego. 
We Lwowie dnia 16 Kwietnia 1865. 


AAAPAAPAAPAE 


(2633--3) 


Winiciszem zawiadamiam moich przyjaciół han- 
+“ dlowych, że na dniu 21 Marca r. b odeszła 
z Anglii na Hamburg dla mnie przesyłka 


Reigrasu i Turnipsu, 


po któréj otrzymaniu uskutecznię wszystkie 
u mnie poczynione zamówienia. 


Zarazem polecam po najniższych cenach ja- 
rzyny, kwiaty, nasiona leśne, lucer- 
nę, koniczynę czerwoną; buraki, ja- 
ho téz drzewa owocowe i inne roz- 
sadki, itp. 


257, przyczyny spadku ażyo Srebra 8 
po cenach znizonych 


świeże transporta 


CEMENTU 


Portland jako téż Roman 


‘nadeszły do 


F. J. KIRCHMAYERA i SYNA 


w Krakowie.  (2578-4-)T 


Składy komisowe nasion moich utrzymują: 
w Krakowie p. P. J. Wolański, Mały Rynek 
Nr. 323, — w Bochni p A Faliszewski, — 
w Czerniowcach p. St. Kurmański, — w Prze - 
mayślu p. Praczyński, -- w Rzeszowie p. F. 
Jaśkiewicz. (2546-5-)T 
We Lwowie dnia 3 Kwietnia 1865. 
Karol Neumann. 


A 


Frankfurt a. M. 


A 
\ 
| 
E 


ete. 


= * , . . . . . 
a szeń, reklam, dodatków do wszelkich dzienników większych i lokal- 

E te CEN at ch $ mych w całych Niemczech, Austryi, Francyi, we Włoszech, w Hisz- 
% ap z i nis yeuny A = | — panii, Anglii, Holandyi, Belgii, Szwajcaryi, Rosyi, Szweeyi, Norwe- 
£ a ludzi i zwierza E j | Ciel E iz IE fee ME ii, Danii, Wschodu, Ameryki it 
x A “| E] Z | gü, i ` eryki itp. 
$ lki a apiaki homeopat SRA a x SE EEE EEE EEE EEE Tłómaczenia na języki wiecéj znane uskuteczniamy z ma- 
y ie d Spicer. À : 
x A trej Tasson podoso nionój, nai x E temi wyjątkami be zpłatni pl lg 
4 Piotra Mikolascha % nowych koszul męzkich i damskich wey ave o dr ki ONAR 
% we Lwowie. % jeszcze niepranych, tylko z najcięższego płótna zrobionych, po centów lanko, Ą 
% je $ których muszą być natychmiast. sprzedane Również pośredniczymy we wszelkich stósunkach handlowych w kra- 

A) W Pigułkach A hd ME za połow e ceny ZW ju i za granicą i przyjmujemy nawet za zaręczeniem konsygnacye arty- 

L Köthen, x pa kułów odbyt mających. 
Dra Lutzego z Kóthen, u Bielizna damska i mezka! 


w 30tem roztarcin. 


złr. ct. w.a. 


w.a. (flaszeezka) A 
Apteczki zawierające środki pierwotne 
wielkości téj samćj, o połowę drożćj. 


Zamówienia uprasza się uskuteczniać w języku niemieckim. (2638-2-3)T 


WWW 4 


FILIA BANKU 
ANGLO-AUSTRYACKIEGO 


we LWOWIE 


pieniężne do oprocentowania w godzinach ka- 
sowych od 9 z ranado tz południa i od 3 do 5 po połud., wydając na takowe 
sie jak najkrótszym załatwiają Się; 


zj Asygnaty kasowe, 


za opakowanie nie się nie rachuje. 
RRR KAI AAA R 
opiewające na 
¿5 zir, 100, 500, 1.000, 5.000 -Æ 
Asygnaty procentuja się: przy 


Przeciw piersiowym słabościom 
spłacie na okaz (à vue payable) 4 od sta, 
» dwudniowem wypowie 4" 
” O 
i hemoroidalne proszki 


i hemoroidom. 
Przez wiele osób od lat kilku używane i sku- 
osmiodniowem 
sy do nabycia w aptekach: M. Heggonbergera! POWYŻSZE Asygnaty filii przyjmuje nadto Kasa główna banku anglo-au- 
w Krakowie, i P. Mee Tor |stryaekiego w Wiedniu 


Dra Giinthera środek dla bydła przeciw za- 
razie pyskowéj i racicznéj flaszka 2 złr. 


Kawa home y 
Es Pr ¿ie Dra Lutzego, pacz 


RZ A pasa z żołędzi, éwieré- 
un centöw. 
Czekalski i tyczna, Es foa ai 
cent. 2560-7- 
Cukier mleczny 2 złr. w. a. ) 
Maczek homeopatyczny, funt 2 złę. w, a, 
Opłatki homeopatyczne, pudełko 40 cent. 


0) Dzieła homeopatyczne. 
1. Nauka o homeopatyi Dra Lutzego, 
w języku niemieckim, 5 złr. w. a. D 

Toż samo dzieło spolszczone przez 2ra 
Kaczkowskiego, 5 złr. w. 2. i 

Lekarz domowy, Podwysockiego, 5 Zir. 
Weterynarya Dłużniewskiego, nowe 
poprawne wydanie, 2 zir, w. a. 


przyjmuje wkładki 
WB. Wszelkie zamówienia listowne w CZa- 


2. 
3. 
3. 


II AA 
AIF FIA 


99 


Cukierki z Mchu 


99 


tecznością wsławione: 
99 
238--14)T, 


MŁYN PAROWY 
NA PODGORZU 
(dawnićj Steinkellera), 


miele na make,{zboze, kości i gips. 
Zarząd tegoż ma zaszczyt pp. Gospodarzom oznajmić, iż utrzymuje obfity zapas 


mąki z Kości jako tóż i z gipsu. 
PP. F. J. Kirchmayer iSyn w Krakowie, 


u których Skład komisowy tychże wyrobów założono, przyjmują obstalunki nie- 
tylko na make z kości i gips do gnojenia pól, lecz także 
moga dostarczać na zamówienie gipsu palonego do robót murarskich. 


Administracya Młyna parowego Podgórska. 


W KRAKOWIE, 
ulica Grodzka, plac Dominikański. 


SALON | 


do strzyżenia 


sztucznych wyrobów 
Z WYOosó w 


w Krakowie, 


przy ulicy Grodzkićj, pląc 
Dominikański, w domu W. 
Stockmara. 


915 -13-) i 


G. L. Daube « C° 


I. Schillerplatz. I. 


Niniejszem mamy zaszczyt polecić się do pośredniczenia ogło- 


Bióro to przyjmuje także ogłoszenia dla „Czasu.* 


(2662-2-3)T 


= me 4 


CoiMiire a la Parisienne, 


borami 80 c. — Bilet słu- 
żący na 12 razy do strzy- 
żenia lub fryzowania wło- 
sów 1złr.50 c—Na pa- 
miątki wyrabia z wło- 
sów, jak np. łańcuszki do 
zegarków, branzolety i t. p. 
nadgrobki po cenach bar- 
dzo nizkich. — Wypoży- 
cza zarazem peruki, loki 
i inne wyroby z wł sów. 
służące do kostiumów tea- 


Młodzież ucząca się pla- 
ci połowę. 

Tedkoriśowo delikatne 
gooie czesanie i poma- 
owanie włosów 10 cent 
miesięcznie stósownie do 

życzeń w salonie 50 c. 

w domu 1 złr. w. a. 
Wszelkie roboty 

z włosów danych, przyj- 

muje podpisany o połowę 

ceny tanićj, niż doty 

praktykowano. 

ll osi te ceny 
służą u podpisanego tak- 
że w utrzymy wanym Salo- 
nie jego w Rzeszowie. 

St. Komunicki. 


Ekspedycya 
Ogłoszeń gazetowych. 


przy większch poleceniach odstę- 
Obszerniejsze wykazy gazet 


(2421-8-)T. 


| 
A 
(à 


Wody Lippspringskie okazały swoją skuteczność przeciw chronicznój gruźlicy 


nastręcza gościom wszelką wy- 


Na wszelkie wywiadywania co do zamówienia mieszkań, przesyłek wody itp. 
odpowiada najpunktualniej Administrator kąpielowy Drevermann. 


Pora kąpielowa trwa od dnia 15 Maja do 15 Września rb. 


Anteczk 43 środkach 8 1 koszula z najlepszego płótna z białej przędzy kosztuje wszędzie złr. 3, — tylko złr. 1.75 
PC o ai] Led 1 koszula cienka Rumburska, kroju eleganckiego, > » 4.50tylko , 2.60 i 
. . — pokazana W PYRA a AAA 2 To f 4 p o was” o y o O TW 
a = p pte HA La > 1 koszula prawdziwa płócićnna z Belfast, najlepszego gatunku, „ » 7 50tylko , 365 CJ BRS LS PET TRA ot sh oe I 
M 144 ss š z im 1 para gatek płócienna z przędzy białej kosztuje _ » » 2 — tylko y ER ee 
» na anginę - - - E 2% 1 para varek płóciennych Rumburskich 3 n 2.75tylko „ 1.50 a a m 
or A ae - - = - 
= rainy bólu zębów BRT n 1 gotowe prześcieradło bez szwu, 2 łokcie szerokie ” n 4.— tylko , 2.50 Kapiele W Lippspringe, 
asnego wy: 6 ręczników ciężkich Rumburskich z przędzy ręcznćj n » 4.50 tylko , 3.— 
Pagilaresy zawier. 24 środków 6 — „ 6 chustek do nosa plöciennych, najcięższych Rumburskich p» 3.— tylko „1.76 Stacya PADERBORN. 
à 3 » 1M= , 6 chustek do nosa najcieńszych plóciennych Irlandzkich v» » 4.5Utylko „ 2.50 
» BE 17 er 6 chustek do nosa batystowych Lyońskich nicianych w naj- płuc w I. i Il. stopniu, przegiw słabościom zołzów, przeciw katarowi oskrzeli krtani i gar- 
> E air de lepszym gatunku »_ »_9.50tylko „ 3.— dziela, przeciw napadom hemproidalnym organów oddechowych, dolegliwościom dychawicznym 
B) w płynaoh, Najnowsze i najgustowniejsze koszule = zró ER ae stw i zaparcia w wnętrznościach brzusznych. 
Seni f sm spotegowanin. Paryskiego, wszędzie złr 6, 8, 12, tylko zir. 8. SAN D om kuracyjny połdżowy w bajelronadid ce 
Apteczka o 24 środkach .. . b 50 + ais. kön. . skad źródła, budynku kąpielowego i spacerów, dzieć. W 
"AL, Dom: 8 s i i godę, a doborem 180 pokoi może każdym wymaganiom odpowiedzieć. południe 
= a ea = EP = L einnenwaaren- F ab rl ksnie derlag 6 porad able d'hote, wieczór podług jadłospisu. Związek ze er Paderborn w od- 
> a I a. : si’ A O ° > 
120 . 28 = (97 tray ległości jednej mili, odbywa się codziennie dwa razy przy na ejściu pociągów om: 
c 160 . , e ds Jo m. im der Leopoldstadt, y TAROTA Par N. 6 u. $, nibusem zakładu kąpielowego. Podczas godzin spacerowych rano i po południu 
> 180 e SE 20 5 DEE ..zum el ar er A oie E = een gra banda muzyczna czeska. 
PRECZ A sa Z prowincyi przesyłają sie za pobraniem nalezytos unktualnie 
Pojedynczo kosztuje każdy śródek 18 c. Polecenia mdd pr i Woski le ikjs 0 Rines: ? 


(2628-3) 


iżéj podpisana utrzymującą szwal 

nię i Wytłocznię deseni, obo- 

wiązuje się po jak najumiarkowań- 

szych cenach wszelkie do tego fachu należące 
roboty— jako to: szycie, hafty, znaczenia bielizny 
i wybijanie najświeższych deseni odstawić. =. U- 
pana, ieg mang PE) kasy vai de 
upa i r Mare: 
Męża słabego i kilkoro dzieci ak utrzymującej 


gag Liczba domu: 330, przy ulicy Floryań- 
skićj, naprzeciw cukierni, na qe ee 


(2684-1-2) S. Palusinska. 


SPRZEDAZ 


Pałacyku obywatelskiego 


we Lwowie. 


Naprzeciw parku publicznego. pojezuickie- | q 


go, pod L.644 Y — w pobliżu pałacu hr, 
Agenora Gołucho wskiego— sprzedaje się 
dom o piętrze dla obywateli wiejskich 
urządzony, w którym prócz, apartamentów 
ozdobnych, są wewnątrz oficyny, stajnie 
i wozownie, tudzież ogród w części oz- 
dobny, w części owocowy. (2080-1-3) 

Chętay nabycia raczy się zgłosić do 
Kancelaryi W8% Teodozego Polańskiego, 


za dwudniowem wypowiedzeniem do wypłaty.  (22.2.)|adwokata krajowego we, Lwowie. 


ęści miasta w bezpośredniej bli- 


Wieszkania letnie 


na dole i na pierwszém piętrze w no- 
wo a elegancko urządzonym dworku, 
przy rogatce Krowoderskićj, są do wy- 
najęcia każdego czasu: cała zaś ta 
Realnosc składająca zię z dwóch 
murowanych domów, piwnic dużych 
sklepionych, stajni, wozowni, ogrodu 
mieszcząca 8 pokoi na dole, 4-y z 
balkonem na górze (skąd wspaniały 
widok na okolice Krakowa) i 13 mor- 
gów ogrodowego gruntu jest do 
sprzedania lub wydzierżawienia. 

(2685-1-3)T 


GUARANA 


= 
PP. GRIMAULT ETC: aprexanzywPARYZU 


Nowy produkt farmaceutyezny sprowadzony 
z Brazylii do Francyi przez p. Grimault na- 
dwornego aptekarza księcia Napoleona uśmie- 
rza w jednej chwili  (2039-3.) 
najuporczywszy ból głowy , mi- 
greny, newralgie i biegunki. 
Dostać można w Wilnie u p. Chrościckie- 
bo— we Lwowie u p. Ruckera pod „sre- 
zrnym Orłem“ — w Warszawie u p. Mro- 


sowskiego — w Poznaniu u p. era — 
iw Kijowie u Marcińczyka i innych. 


Zakład kuracyi żętycą 
w JAWORZU (Ernsdorf) 


oddalony o jedną godzinę jazdy od sta- 
cyi kolej północnćj Bielskiej, (w ck. austr. 
Szląsku), zostaje z dniem 20 maja r. b. 
otwarty. 
„Zakład ten lekarski od 3ch letniego ist- 
nienia swego przez swe przyjemne i zdro- 
we położenie, oraz przez swą w skarbo- 
wych górskich owczarniach zawsze äwie- 
żo sporządzaną wyborną żętycę, niemnićj 
przez swe w celach lekarskich i dla wy- 
gody szanownych Gości kąpielowych za- 
prowadzone urządzenia uzyskał już roz- 
rzerzoną zasłużoną słynność. Szczególnićj 
PORA się dla cierpiących na piersi i mi- 
ośników natury do przyjemnego i uzdra- 
wiającego pobytu. 

Zameldowania i zapytania przyjmuje i 
na nie odpowiada w Jaworzn mieszkaja- 
cy lekarz Dr med. Aloizy Roedert, któ: 
remu oraz zarząd całego zakładu poru- 
czony został. 

Jaworze (Ernsdorf) przy Bielsku, 

dnia 12go kwietnia 1865 (2660-2) T 


| eS UIEDEŃ aoe 


LECZENIE 
wszelkich zewnętrznych i 
sekretnych 


SLABOSCI 


(szczególnie niemocy) 


SB. | przez Dra M. Englindera, członka lekar- 


skiego Wydziału w Wiedniu. 
Słabości te leczą sig w krótkim czasie 


sg |i radykalnie tak, że pacyent nie doznaje 
ai |Zadnéj przeszkody ani w swym sposobie 


życia ani w wypełnianiu swych obowiąz” 
ie — Ordynuje od godziny 11téj do 

i w umyślnie ną ten cel urządzonym 
pokoju ordynacyjnym z zupełnem odosob- 
nieniem, Stadt Lugeck Nr. 3. Tak- 


że leczy listownie i przesyła lekarstwa. 
C 
posiadająca gruntownie języ% 


2563-4)T 
POLKA francuzki oraz niemiecki, w języ” 


ku polskim mogąca udzielać literatury, histo” 
ryl, — oraz najwykwintniejszych robót — po” 
szukuje umieszczenia w domu obywatelskim 
w Galicyi lub) Królestwie Polskiem. 

S. S. ulica Floryańska, drugie piętro: 
Nr. 325 (502). (2682-1-3) 


praktycznie i teoretycznie 
Rządca dóbr » uzdolniony, jak równieź 
do prowadzenia rachunkowości gospodarezej, 
życzy sobie z dniem 1 Lipca 1865 stósow- 
nego umieszczenia. A (2681-1-3) 

MG" Bliższa wiadomość w Administra- 
cyt „Czasu.“ 


LAROCHE 


Preparator otrzymał medal złoty i 48,000 
franków nagrody. 


Elixir ten jest nieporównanie skuteczniej” 
szy od wszelkich syropów i win z chiną. 

Potwierdzony przez paryzką akademi$ 
medyczną, upoważniony przez radę lekar 
ską w Petersburgu. Elixir ten, na winić 
hiszpañekiem preparowany, nie jest zbył 
ani słodki, ani zbyt przesycony winem; 
posiada on krystaliczną przeźroczystość: 
przyjemnego smaku i bardzo skuteczni? 
ziałający na organizmy delikatne i osłs* 
bione. Zalecany jest przez lekarzy w bla 
daczce, zapaleniu żołądka, odbijaniu, dy“ 
pepsyt, wychudnieniu, utracie sit po poło, 
gach, przeciw białym upławom, brakot' 
apetytu, trudnemu powrotowi do zdrowi” 
a szczególnićj przeciw febrom trzęsący” 
czyli zimnicom tak pospolitym w naszy 
kraju. (2402-11-27) 

Cena jednéj flaszki 3 złr. 20 centów” 

Skład główny w Paryżu przy ulic 
Drouot 15 — w Krakowie w apte” 
1. Brunona Miczyńskiego. 


A er 


i 


‚Wnie następujące już wylosowane obliga- 


\ 12785, 12827, 12859, 12870, 12976; 13040, 


3 4 350 złr. Nr 2749 na 150 złr. Nr 3323 na 
Obwieszczenie. 700 E Nr 3380 na 100 złr. 
L. 1221 (2712-3) Powyższe obligacye wypłacone zostaną 


wedle istniejących przepisów w wyloso- 
wanych kwotach kapitału po upływie sze- 
¿ciu miesięcy od dnia wylosowania w c. k 
kasie funduszu indemnizacyjnego w Kra- 
kowie, która ‚to kasa zarazem za niewy- |: 
losowaną część obligacyi pod N. 599 lit 
A. na 2,550 złr. nową obligacyą lit A. na 


W czternastem losowaniu obligacyj 
funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Ks. 
takowskiego uskutecznionem na dniu 29 
wietnia 1865 zostały wylosowane nastę- 
PUjace obligacye. 


Obligacye z kuponami : 


na 50 złr. 1050 złr. wystawi. 
Nr 6, 35. W ciągu trzech ostatnich miesięcy przed 
na 100 złr. terminem wypłaty wylosowane obligacye 


Nr 6,128, 309, 437, 439, 444, 669, 710, 


również uprzywilejowany austryacki bank 
19, 961. 


narodowy w Wiedniu eskomptować będzie. 


na 500 złr. 
Nr 194 


sokiego c. k. Ministeryum spraw wewnę- 
na 1000 złr. 
Nr 98, 141, 379, 461, 639, 849, 929, 


trznych z dnia 15 czerwca 1858 r. do L. 
13096 wydanego, wykązują się ponownie 

Obligacye lit. A. następujące już wylosowane obligacye, któ- 
_ Nr 75 na 1050 złr. Nr 77 na 2020 złr.|re dotąd wypłacone nie zostały, a miano- 
i Nr 164 na 59,000 złr. z częściową kwo- | wicie : | 
tę 7330 złr. | A) wylosowane na dniu 30ym paździer 
Powyższe obligacye wypłacone zostaną |nika 1858 r. obligacye z kuponami 
wedle istniejących przepisów w wyloso- na 100 zł. Nr 2201. 
wanych kwotach kapitału po upływie 6 na 1000 złr. Nr 5059. 
miesięcy od dnia wylosowania w e. k. | dniu 31 pażdziernik 
asie funduszu indemnizacyjnego w Kra- B) wylosowana A niu 31 pazdziernika 
owie, którato kasa zarazem za niewylo- 1859 r. obligacya z kuponami 

na 50 złr. Nr 1501. 


Bowaną część obligacyj ped Nrm 164 lit. e 
A na 59,000 złr. nową obligacye lit. A na| C) wylosowane na dniu 30ym kwietnia 
1860 r. obligacye z kuponami 


51670 złr. wystawi. en 
W ciągu trzech ostatnich miesięcy przed na 50 złr. Nr 2520 i 
terminem wypłaty wylosowane obligacye na 500 złr. Nr 1792. 
łównież uprzyw. austryacki bank narodo-| py wyjosowane na dniu 30ym kwietnia 
owy w Wiedniu eskomptować będzie. | 167 r. obligacye z kuponami 
Uprócz tego w skutek rozporządzenia na 50 złr. Nr 3036. 
na 100 złr. Nr 11117. 


wysokiego c. k. ministeryum spraw we- 
Wnetrznych z dnia 15 czerwca 1858 do E) wylosowane na dniu 31 października 
1861 r. obligacye z kuponami 


1 13096 wydanego wykazują się pono- 
na 50 złr. Nr 676. 


na 100 złr. Nr 9400. 
na 1000 złr. Nr 1649. 
F) wylosowane na dniu 30ym kwietnia 
1862 r. obligacye z kuponami 
na 100 złr. Nr. 2599, 4433 i 5037. 
@) wylosowane na dniu 31 pażdziernika 
1862 r. obligacye z kuponami 
na 100 złr. Nr 7947 i 10961. 
H) wylosowane na dniu 30ym kwietnia 
1863 r. obligacye z kuponami 
na 50 złr. Nr 3143 i 3900. 
na 100 złr. Nr 1279 i 2786. 
na 100 złr, Nr. 266 j na 500 złr. Nr 74. 
z tém zastrzeżeniem, że oprocentowanie | J) wylosowane na dniu 31 października 
tych obligacyj od terminu spłaty, to jest|1863 r. obligacye z kuponami 
o upływie sześciu miesięcy od dnia wy- 
nen ustalo, i Ze w razie, gdyby 
kupony od tych obligacyj przez uprzyw. 
austryacki bank narodowy w Wiedniu 
zostały wypłacone, te wypłacone. kwoty 
od kapitału przy spłacie odciągnięte Z0- 
staną. Ą 
Nareszcie czyni się wiadomo, że w księ- 
gach kredytowych c. k. kasy „funduszu 
indemnizacyjnego przy obligacyi z kupo 
nami pod Nrem 212 na mał ~ mP 
ici i skradzion 
wano, że takowa właścicielowi skr a| 3063 i 16091. 


z z 
pa 4 8 K) wylosowane na dniu 30ym kwietnia 
Z ck. Dyrekeyi funduszu indemnizacyjnego | 1864 r. obligacye z kuponami 

Bas LE. ý ną 50 złr. Nr 1794 i 2201. 
Kraków d. 29 kwietnia 1865 r. na 100 złr. 


|| Nr 2243, 2506, 2510, 3179, 4588, 6172, 


cye, które dotychezas nie zostaly wypla- 
tone, a mianowicie: 
A) wylosowana na dniu 30 październi- 
ka 1858 r., obligacya z kuponami 

na 100 złr. Nr: 602. 
B) wylosowana na dniu 30 kwietnia 
1863 r. obligacya z kuponami 

na 100 złr. Nr. 408. 
C) wylosowana na dniu 31 październi- 
ka 1863, obligacya z kuponami: 

na 1000 złr. Nr. 626, i 
D) wylosowana na dniu 30 kwietnia 
1864 obligacya z kuponami 


na 50 złr 

Nr 692, 1084, 1427, 2485 i 2642. 

na 100 złr. 

Nr 1997, 5861, 6542, 6841, 7171, 7448, 
1513, 8136, 8407, 8978, 12856, 13017, 
13132, 13777, 14665 i 16203. 

ną 500 złr. 

Nr 254, 1131, 1504, 1624, 2511 i 

2755. 
na 1000 złr. 
Nr 138, 2652, 3322, 5348, 5504, 6754, 


Ba conts.s) (6424, 6459, 6621, 7464, 7832, 8992, 12043, 
© Obwieszczenie 19544 i IAD. | y 
wies na ar. 
a ; | Nr 126, 157, 485, 526, 1007, 1703, 2121, 
W szesnastem losowaniu obligacyj|3045 i 3906. 


na 1000 złr. 
Nr 1429, 2334, 2358, 6616 i 8328. 
na 5000 złr. Nr 266. 


Obligacye lit. A. 


funduszu indemnizacyjnego e pią em 
chodniej, uskutecznionem na dniu 29ym 
kwietnia 1865 zostaly wylosowane naste- 
pujace obligacye : - 2 
en so TAE Nr Tą na 70 > Nr 2650 na 60 złr. 
7 i Nr 2800 na 90 złr. 
1494, 1870 1876 caba 23% 119% |z tem zastrzeżeniem, że oprocentowanie 
3528" 2804" "3084! anTT-8492, 3658, 3840, Obllgacy) wyrażonych od terminu. onan, 
4052, ' 4199, 4278, 4283 "| to jest po upływie sześciu miesięcy od dnia 
KOBE UM a pk Ary gece 
"515, € kupony od tych obligacyj przez uprzywi- 
ED s a: WIG nae lejowany austryacki bank narodowy w Wie- 
1810, 1821, 1845, 1901, 1903, 2052, 2213, | m gej wyplAGóRe, wypłacone kwoty 
5 c odciągni - 
Ei E E e i 
rej 4449, 4850, 4953, 5543' = re Nareszcie czyni się wiadomo, że w księ- 
6083, 6302, 6501, 6816, 6983, 7165, 7365, gach kredytowych c. k. kasy funduszu in- 
7501. 7600, 7650, 7754, 7791, 7813, 7944, demnizacyjnego następujące zastrzeżenia 
7908 8028 8037,8233, 8234, 8410,.8688,|"Pitane są a mianowicie: - 
Basar 0% - 8822, 8859, 8965, 9061, 9388, | ,,,.Przes wiaseleiell doniesione straty o: 
Seo 510% 9803, 10146, 10412, 10480,| Ban non Kuponami, j 
10523, 10678, 10625, 10688, 10693, 10808, na 100 złr. Nr. 2494, 6982 i 7918. 


na 500 złr. Nr 87 i 1055 
11005, 11043, 11112, 11208, 11592, 11678, 2) rozpoczet koci 
11929 11960 11968, 12042, 12086, 12117, |ponami o acfs obligacyj z ku- 


12156, 12237, 12283, 12490, 12498, 12622, na 100 złe. 


Nr 3981, 5660, 8149, 
13278, 13306, 13402, 13544, es, 13650, | 19545, 12546, 13908, 13909 43016 reir: 
13765, 13798, 14013, 14068, 210 14465, | 14563, 15475, 15476 i 17508. ` 
14583, 14769, 14886, 14972, 150%, 19187, | na 500 złr. Nr 12, 1562, 3237 13483. 
15885, 15654, 15761, 16208, 16430, 16518, na 1000 złr Nr 4696. 
16589, 17056, 27115, 17461, 17601, 17633, Obligacye lit. A. 
17651, 17702, 17716, 17811, 17854. Nr 2473 na 90 złe. i 

na 500 zir. Nr 3038 na 270 złr. 


204, 253 dde 
308, 433," e 827, ź STi, 204 '297,6904, 3) juz dozwolona amortyzacya obligacyj 


; x ¿ 2632. |2 Kuponami A 
1135, 1476, 1573, 1794, 2140, 2432, One 1400 1027 1-2088: 


2659, 2670, 2805, 2955, 2958, 3025, Fi na 100 złr 
3293, 3365. 8571, 3576, 4016, 4103, ‘I Nr 196, 575, 805, 927, 1080, 1081, 
1656, 3785, 6565, 7676, 8540, 8541, 9532, 


na 1000 xr. 
9917, 9918, 10979, 11208, 11209, 11210, 


Nr. 310, 311, 513, 523, 526, i 
806, 953, 179, 1597, 1609, 1711, 1815, | 71370, 11435, 11577, 13790 i 15556. 
na 500 złr. 
Nr 1156, 1734, 2182 i 3742, 


1015, 2156, 2300, 2338, 2576, 2604, 2762, 
3415, 3454, 3469, 3775, 3864 
3886, 3908, 4089, 4616, 4640, 4908, 5021, 
5027, 5029, 5030, 5203, 5378, 5444, 5595, Obligacya lit. A. 

5799, gust, rita > 6880, 6959, 6964,| Nr 237 na 350 alr, 

147 7685, 7701, 7718 ; : ER 
8104, 8325, 8363, 8416, 8427, 8525, 8566; Z ck. Dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego. 


8909, 8941, 9166, 9173, 9182, 9204, 9358 E 
9403, 9444, 9475, 9573, 9585, 9635, 9908, Kraków + 
m, 


10009, 10529, 10882, rp i 11030, 7 
na 5000 zir. Uwiadomienie. 


Nr 119 367, 463, 678, 1088. 

na 10000 itr. 

Me 228, SE i 4 

igacye lit, A. 
Nr 480 na 1400 dh Nr 599 na 2550 
z częściową kwotą 1500 złr. Nr 844 Da) skiego w Krakowie, 
4350 alr. Nr 1605 na 300 złr. Nr 2142 na | woluie 

1750 złr. Nr 2196 na 50 złr. Nr 2625 na 


TOWARZYSTWO 1% 


Prócz tego w skutek rozporządzenia WY-| czonaryuszów ck. uprzywil. Towarzystwa 


które się odbędzie w Sali Towarzystwa muzycznego w Wiedniu 


we Wtorek dnia 30° maja 1865 o godzinie 9* 


CZAS z Soboty 6 Maja 1865. 


uprzyw. 
KOLEI ŻELAZN. 


y Lo 4 
IAS 


OBWIESZCZENIE. 


Podpisana Rada Zarządzająca ma zaszczyt zaprosić niniejszem panów Ak- 
Kolei Lwowsko-Czerniowieckiéj na 


pierwsze zwykłe zgromadzenie walne, 


Stadt, Tuchlauben Nr. 16 


przed południem. 


Przedmiotem obrad będą: M 


1) Sprawozdanie z roku 1864, 

2) Wybor Rady nadzorczej do egzaminowania rachunków 
za rok 1864 i 1865, 

3) Staranie się o koncesyę do przedłużenia kolei do Czar- 
nego morza. 


Ci panowie Akcyonaryusze, którzy sobie życzą wziąść udział w tóm wal- 
nem zgromadzeniu i korzystać z praysluzojacego im prawa głosowania*) mają 
swe interymalne Akcye złożyć 


NUS” najdaléj do dnia 22% maja rb. “WE 


w Wiedniu w anglo-austryackim Banku 
we Lwowie w filii anglo-austryackiego Banku, 
w Londynie w Anglo-Austrian-Bank, 


a to za konsygnacyami w dwóch egzemplarzach, do których wymienione Ajen- 
cye udzielają blankietów bezpłatnie, i otrzymają z potwierdzeniem otrzymania 
oraz karty legitymacyjne na zgromadzenie. 
W razie zastępstwa winny być pełnomocnictwa na odwrotnój stronie kart 
legitymacyjnych wydrukowane przez mocodawców własnoręcznie podpisane. 
Wiedeń, dnia 25go Kwietnia 1865 r, 


Rada Zarządzająca. 


*) $ 22 Statutów: Każdy Akcyonaryusz deponujący akcye interymalne lub akcye, z nie” 
przepadłemi jeszcze kuponami, ma prawo uczęstniczenia osobiście walnym zgromadzeniom, lecz 
tylko ci Akcynaryusze mają prawo głosowania, którzy złożą 20 akcyj interymalnych lub akcyj 


sami Akcyonaryuszami. 


dnego głosu. 


podzielona, nie może jednak więcéj posiadać głosów razem nad 60. (2646 3) T 


Dyrekcya przesyłek Wód mineralnych 
w Eger-Franzensbad w Gzechach, 


nione otrzymują swój skutek jak najspiesznićj. 


trawić się dająca, a działa skutecznie: i 
1) we wszystkich słabościach powstających ze złego tworzenia się krwi i 
2) w takich, które powstają po znacznem ułyciu krwi i soków, po od- 
bytych połogach, zgniłej gorączce; 
3) przeciw zołzom i krzywicy; 
4) w dopełnieniu kuracyi po Karlsbadzie, 


Hi. Ze źródła Solnego (,„Salzquelle,‘) 


alkaliczna woda solna glauberska, która zasługuje na uzyskaną już słynność, jako 
najłagodniejsza i najłatwićj trawić się dająca ze wszystkich wód mineralnych. 
To źródło solne działa w szczeg Iności przeciw chorobliwej 
drażliwości błon śluzowych; Jest zatem do użycia: 
1) w cierpieniach spowodowanych przez chorobliwą drażliwość żołądka i 
kiszek, (przy często wydarzających SIĘ katarach żołądkowych); 
2) przy chronicznćj drazliwosci błony sluzowej w krtani; 
3) przy nagromadzeniu sig wózgrzy w. organach oddychających, przy pO- 
wracających katarach, Szczególnie u osób delikatnych i 
stabowitych, 
4) w hemoroidach i chroniczhym katarze pęcherza ; 
5) przeciw tworzeniu się piasku lub kamienią w urynie; 


watości kiszki odchodowéj. 4 


I. Zezrodia Lakowego (., Wiesenquelle,*) 
lagodna, żelezista, alkoliczno-solna woda glauberska, wzmagająca czyszczenie ki- 
szek, a działająca w szczególności na system lymfatyczny i na system żyły bram- 
nej (przeto we wszelkich komplikacyach hemoroidalnych). 


IV. Ze zródła Nowego („Neuquelle,*) 
tak co do swych części składowych jakoteż co do nowych skutków, równa się pra- 
wie źródła „Franzensqulie,* oddziatywa jednak bardzo korzy- 
stnie w stanie osłabienia w częściach płciowych i w urynie. 

Zródło „Neuquelle“ okazuje się przedewszystkiem skutecznem : 


1) w nerwowej hipokondryi, nieregularnym stolcu, mocnem biciu krwi 
do góry, które to słabości są spoWOdowane skutkiem osłabienia ustro- 
jów płciowych ; ; 

2) przy gwałtownych białych upławach, a przytem przy przewadze krwi 
żylnej we wnętrznościach brzusznych. 


Ceny, jak również wszelkie obszerniejsze uwagi najsłynniejszych pra- 
ktycznych lekarzy co do skuteczności tych od dawna słynnych wód i moczar 
mineralnych, są do przejrzenia i otrzymania we wszystkich Handłach wód 
mineralnych. oraz w Dyrekcyi przesyłek wód mineralnych w 
Eger-Franzensbad. 

Dr. v. Koestler, 


(2629-2) T Wincenty Prökl, Inspektor. 


§ 25 Btatutów: Złożenie 20tu akcyj interywalnych lub akcyj całych nadaje prawo do je= 


Jeden akcyonaryusz może we własnem imieniu 7fib jako pełnomocnik tyle głosów w so- 
bie połączyć, ile wyniesie ilość akcyi przez niego lub. jego umocowanego złożonych przez 20 


widzi się spowodowaną podać niniejszem do publicznéj wiadomości, że następu- 
jące wody jój mineralne utrzymywane są przez ciągłe nowe dosyłki świeże na 
Składach we wszystkich znaczniejszych Handlach wód mineralnych w Państwie 
austryackiem, jak niemnićj, że i zamówienia osobno wprost do Dyrekcyi uczy- 


1. Ze źródła Franciszka („Franzensquelle.*) 


najstarszego z tutejszych źródeł mineralnych, zawierającego obficie żelazo, woda 
jest alkaliczno-solna wodą glauberską, znana jako woda mineralna najłatwićj 


6) w wypadkach białych upławów, w początkach raka macicznego i $lozo- 


Or 


KAPIELE w EMS. 


Otwarcie dnia 12° Maja rb. 


Źródła w Ems należą do wód mineralnych silnych, alkalicznych, chlor za- 
wierających, i weglano-kwasnych. Są bardzo szczególne, zawierają bowiem jedno- 
cześnie pierwiastki alkaliczne organizm osłabiajace, i zarazem obfitują w chlor, ktö- 
ry znowu organizm Wzmacnia, zwłaszcza, że prócz tego obfitość gazów czyni je 
bardzo łatwemi do trawienia. nat 

Kuracya kapielowa w Ems, dzięki wybornemu urządzeniu tych wód, może 
być z równym skutkiem w zimie i W lecie odbywaną. Zdarzają się nawet często 
wypadki słabości, w których kuracya podczas umiarkowanćj pory roku działa 
skutecznićj. 

Dom kąpielowy i jego zamknięte korytarze, obszerne chodniki do spacerów, 
w których utrzymuje się zawsze jednakowa temperatura, hotele, łazienki, źródła 
do picia, piękna galerya z lanego żelaza, przepyszne salony sali kapielow£j, słowem 
wszystko tak jest z sobą połączone, by gościom kąpielowym sprawić wszelką mo 
żliwa wygodę i przyjemność. ZA 

Szybki i wygodny związek z wszelkiemi okolicami: świata odbywa się kole- 
ja państwa Nasauska. (2576-5-6) T 


El Pare ER A 
Inseraty gazetowe 


do wszystkich dzienników wszystkich krajów 


przyjmuje i uskutecznia z policzeniem cen orginalnych zawsze punk- 
tualnie i z dyskrecyą 


Ekspedycya Ogłoszeń gazetowych 
Haasensteina i Voglera w Wiedniu. *) 
Expedition fir Zeitungs-Annoncen 


Haasenstein $ Vogler in Wien 
Stadt Wollzeile Nr. 9. 


(Filia firmy Haasenstein Vogler w Hamburgu i Otto Molien w Frankfurcie n. N) 


Bióro nastręcza Panom Inserującym oszczędzenie porta 1 zachodu 
a przy większych zamówieniach zwykły rabat. Dowody przesyłają się 
na żądanie. Wykazy gazet w każdóm nowóm wydaniu podług 
zmian tymczasem nastąpionych bezpłatnie i franco. 


*) Bióro to przyjmuje także od kilku lat już w Hamburgu i Frankfurcie 
nad Renem ogłoszenia dla „Czasu.“ (2624-2-\T 


IS 


płócienny i aparatów kościelnych, 


zarządziłem od dziś 


wyprzedaż zupelną 


gotowych ubiorów damskich, jakoto: 


beduin, talm, plaszczow, paletotów. 
jupek, szalow, chustek i t. d. 


oraz 


TOWARÓW ŁOKCIOWYCH i JEDWABNYCH. 
wełnianych i bawełnianych. 


Tadeusz Uzieblo, 


we LWOWIE 
w Rynku pod 1. 155. 


A T ~ 
Tylko 1”. zir. w austr. banknotach, 
kosztuje w podpisanym Domie bankowym ćwierć-losu, 3 złote pół-losu, 
a 6 złotych cały los oryginalny do ciągnienia zaczynającego się 2480 Maja 
. | e . e 
wielkiego losowania pienieznego, 
urządzonego i zaręczonego przez Wolne miasto Frankfurt, w ogólnćj ilości 
Jednego miliona 909.630 złotych. 
Między 14.800 wygranemi znajdują się główne trafne po: 
złr. 200.000, 100.000, 50.000, 30.000, 25.000. 20000, 
15.000, 12.000, 10.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 117 po.1.000, 
; 111 po 300 i t. d. r 
_ To losowanie premiów zasługuje tem bardzićj na polecenie, gdy nastręcza naj- 
większe korzyści i najlepsze zaręczenie ze strony Państwa, © czem się każdy przeko- 
nać może z urzędowych planów, które się bez płatnie rozsyłają. Wygrane wypła- 
cają się gotówką w złotych srebrnych związkowych zaraz po Clagnieniu przez podpisany 
Dom bankowy we wszystkich miastach Niemiec, który to Dom bankowy w ogólno= 
Sci przesyła punktualnie listy ciągnienia każdemu udział biorącemu. Dotyczące po- 
lecenia z załączeniem kwoty uprasza SIE przysyłać spiesznie i tylko wprost 


do głównego Składu, pod adresem: : 
"Moritz Homburger 


Trierischer Platz 9, 
Frankfurt am Main.“ 


200.000 złotych, główna wygrana, 


również 2 po ztr. 100.000, 50.000, 30.000, 25.000, 20.000, 
15.000. 12.000, 10.000, 6-000 i t. d, w ogólności 14.811 wy- 
granych w ilości 
Jednego Miliona 385.430 złotych. 


które koniecznie wygrane być/jmuszą w najnowszem wielkiem 


Losowaniu W ygranych Państwa. 


zaczynającem się dnia 24 Maja r. b., a kończącem się dnia 13 Paidzier- 
nika r. b., w którym to przeciągu czasu co miesiąc jedno ciągnienie nastąpi. 
Cały los oryginalny ważny na wszystkie 6.klas, na cały przeciąg 6 mie- 
sięcy, kosztuje bez wszelkićj dalszćj dopłaty złr. 90 w. a. w banknotach; — pół- 
losu oryginalnego tylko 45 zlr. — A ćwierć-losu oryginalnego złr. 22 c. 50. 
Dla ułatwienia udziała w tój grze szezęścia, wydają się cale-, pöl- 
i éwieré-losy oryginalne na wypłatę dwurazową na raty; względem bliższych 
szczegółów uprasza się udać pod adresem: 
(2495-3-4) T - Peter Schneider in Frankfurt a. M. 


(2569-6) T 


(2490 -7-10)T 


MAA V | 


6 


ZIEMIANIN 


Tygodnik: rolnicao-przemyslowy; 
Można go zaprenumerować od początku rb. 
albo tóż od 182 Kwietnia r, b.: 
na pół roku za złr. 3 cent. 50 w.a. 
mu cały ron zę zę, 7 — — „u 
pod adresem: Redakcya,, Ziemia- 
nina“ w Poznaniu. 

Kompletne roczniki z lat 1863 i 1864 
są tamże do nabycia po złr. 4 c, 50 w. a. 
za egzemplarz. (2556-9-) T 


Obwieszczenie. 


Na dniu 16 Maja 1865, w rannych 
godzinach, odbędzie się w Staniątkach, 
w powiecie Niepołomskim, pu' liczna Li- 
cyta-ya na wydzierżawienie trzechletuie 
Propinacyi we wsiach Staniątki, Chrość, 
Podbórze, Podłęże, Zagórze, Suchorab: 
i »tomiróg. Cena wywołania 500 złe. w. a. 
Chęć licytowania mających, zaopatrz .- 
nych w 5% wadyum, niniejszem na po- 
wyższy czas do Stanig:ek uprasza sie, 
gdzie w kancelaryi Zarządu ekonomicz. 
ndgo warunni dzierżawy każdego czasu 
przejrzane być rogą. a) 


Stanigtki dnia 3 Maja 1865. 


I Wies w Zółkiewskiemi! 


61% mili od Lwawara pięć mil od: kolei że- 
laz éj odległa — składająca sig z. trzech fol- 
warków, z których każdy. osobne, ciało tabu- 
larné stanowi, — obejmująca razem 2227 mor- 
gów. przestrzeni, mająca z roli i propinacy) 
dochoda 3000 złr. a z lasu 4000 zlr., z wszy- 
stkiemi budynkami nowemi murowanemi 
w bardzo dobrym stanie, z domem mieszkal- 
nym nowym o czternastu „pokojach i młynem 
o dwóch kamieniach, z ogrodem angielskim 
i owocowym, Bas do sprzedania lub w za 
miang na większy majątek z dopłatą 30,000 
de loe po dk pia 

bata Dra obojga praw. we Lwowie. 

(2709-2-4)T 


Olejne Farby 


wszelkich odcieni, na sucho lub utarte jak 
najdelikatniej w pokoście Iniano - olejnym 
za pomocą maszyn, tak na gęsto jakoteż 
rozpuszczone, gotowe do użytku polecam 
po cenach najtańszych, a przynajmniej po 
tych samych, po/jakich przedają się w 
iedeńskich tdbrykach farb. Farby te są 
szczególniej odpowiednie do użytku na 
wsi, gdyż każdy zwykły może niemi przed 
mioty pociągać, (2654-3-) T 
Zamówienia uskuteczniają się jak naj- 
spieszniej przez furmankę lub pocztę, in- 
strukcye zaś co do sposobu użycia udziela- 
ją się natychmiast najchętniej.. 
O. T. WINKLER 
we Lwowie, miasto Nr, 78. 
(1125-66 ` 


AA! ¡US PG w FINO 
FORTEPIANY 
a 

Miłośnikom muzyki poleca się 


Skład Fortepianów T. Fuchsa 


w WIĘDNIU, |. 
Stadt, Mozarthuf, (Rauhensteingasse 
Nr. 8 


zir, 

Fortepian orzechowy zwykły lub krótki, 
nowy 1 podług najnowszćj konstrukcyi 
z 2— 3 żelaznemi sztabami i płytą stalową 
„Cspotastor,* zewnątrz wykładany srebr- 
nemi lub złotemi żyłkami, bronzowaną 
szeroką płytą metałówą, ozdobnie emalio- 
waną od 350 — 550 złr. 


Fortepian palisandrowy tub mahoniowy | Tarnopol udzieli bliższej wiadomości na 


neelaryt Wgo Ka- || 


CZAS z Soboty 6 Maja 1865. 


| : 
| UWIADOMIENIE qoet Ważne dla gospodyn 33% 
L Nowo wynalezione ręczne maszynki do szycia bielizny, któremi każdy beż żadnćj 
Polrzeb.e są zaraz PZY OSO" |payki zaraz szyć może, sprzedaje pó złr. 25 w. a. Dom komisowy pod firmą: 


; ; opo 
by w mlodym wieku, z dobrą konduitą, „Jan Bartl w Krakowie“ i 
już to kobiet już mężczyzn, z odpowie-| w Rynku głównym pod L. 23, (druge kamienica od pałacu JW. Adama hr. Potockiego). YROWIE 


doią kaucyą, a to do sprzedaży Wody| NB. Takich samych maszynek można nabyć w Handlu p. Józefa Riedla.  (3710-2-)T 


Sodowéj i Limonady gazowój na tutej- > - : 
sd. Manta, — Wiadomość o wr | n oe nen z agn Ae ered Wik Wiedniu, Peszcie, Pradze, Gradcu i Medyolanie, 
andlu ola Rzący, Ja è $ 
= KA ONE, ar Aw Ge arcxiej i 0 ery! rzą | siaze l ZWIC 1ej zwracają uwagę na swój najnowszy Cennik, który 
Pb zań dowej | ry! krajowej y rita spadniecia cen nad surowych i niskiego 
j nastąpią ya srebra, jak najtanićj ustanowiono. 
La bagatelke 50 centów! dnia 24 i 26 Maja. dnia 15 i 16 Czerwca. CUST $ 


jako cenę jednego losu na ciągnienie dnia | W Frankfucskiéj 148 loteryi rządowćj Książęco-Brunświeka 59ta loterya kra- 
6go maja 1865 można trafić jedną z 500 | przypadają następujące główne wygrane: jowa, zawiera 17.900 wygranych, mię- 
wygranych znacznćj wartości, oraz 10000 dzy temi główne wygrane po: 
przedmiotów srebrnych wartości 25.000 złr.| 2 po złr. 100000 — 1 na złr. 50000 talarów 60.000 — czyli złr. 105.000, 


Każdy biorący 10 losów otrzyma 1los| 1 na 30 000 1 C i 
T | — 1 na złr. 25.000, 40 000 — „ 70000 es, król. uprzywil. 
Mesh Jolla ke ara nn O wygład LOS | os gunz wygrac odai 11500 teiskie Towarzystw 
artości 2 5 , ównyc j j 

s Do saknpjenia tych losów, zaprasza, oraz 147 głównych wygranych m 108 głównych wygranych Ds ain 1.780, Tryes enskie owarzystwo zabezpieczenia 

an Kanty Suthen, w Wiedniu, am Gra-| 14.644 małych wygranych po złr. 600 —|490 wygranych. . . . . „od zir. 875, pod firmą: 

L ben Nro. 4. (2572-8-)T 500 — 400 it. d. - do złr. 175, 

Osy te utrzymuje: SEE A 17.300 małych wygranych niżćj złr. 175, 


w Krakowie p. J. Bartl. 


ASSICURAZIONI GENERALI 


Cena losów na powyższe ciągnienie: Cena losów na powyższe ciagnienie: 
WODY MINERALNE RY los kosztuje 3 złr. w bank. austr. za cały los 7 złr. w banka. austr. 
7 pół losu „ złr. za pól-losu 3%, złr. ‘wiekszy austryacki oa 
: ćwierć losu , 1% i y k za ćwierć losa 13/, złe. banka. a. o Min jr" JĄ Zakład zabezp wee yi 


posiadający fundusz poreczajacy przeszło 20 milion. złr. w. a., 


świeże 
Y Dotyczącą k i 6 í i j ieni bi a 
JUŻ NADESZŁY DO HANDLU otyczącą kwotę uprasza się przyłączyć do. polecenia, którego uskutecznienie nastąpi przyjmuje zabezpieczenia przeciw: 


3 j odwrotną pocztą. Każdemu udział biorącemu! przesyłają się szczegółowe plany gry i listy 
STANISŁAWA F EINTUCHA ciągnienia bezpłatnie, również udzielają się wszelkie żądane wyjaśnienia najchętnićj. | szkodom ogniowym budynków wszelkiego rodzaju, fabryk, maszyn, 


Uprasza Się udać wprost pod adresem: „An das Hauptdepot | rekwizytów i zasobów, składów towarowych, bydła, s i 
i A jeż 4 : , sprzętów rolniczych 
w Krakowie, Rynek Główny, | (944.3 syr von Johann H. Sternberg in Frankfurt a. MS ziemiopłodów, mebli, sprzętów domowych i ruchomości wszelkiego ro- 


Szara Kamienica. dzaju; 
T.(2627—4—6). szkodom elementarnym przy przesyłkach wodą i lądem; 


szkod'»m gradobiela ziemiopł dów wszelkiego rodzaju; — 
udziela również 


ZABEZPIECZENIA NA ŻYCIE LUDZKIE we wszelkich domyślnych i może: 
bnych komb nacyach, jako na: 


kapitały lub renty płacić się mające po śmierci zabezpieczonego tegoż 
spaokobiercom, prawonabywcom, cesyonarzom lub osobom z góry ozna- 
(Z0NYM ; r4 . . . 

takież uiszczać się mające zabezpieczonemu, jeźli takowy pewną ilość lat 
przeżyje, do gre to kategıryi także tyle dobroczynne zabezpieczenia 
posagowe i stowarzyszenia wzajemnych wyposażeń dzieci any 

renty dożywotnie dla jednćj lub kilku osób itp. id 


Rurki przeciw astmie, 


aptekarza Levasseur. 


Leczą rychło i niezawodnie najuporczywsze astmy. 
Dostać można w Paryżu u wynalazcy na uliey 
de la Monnaie 19, w Krakowie u Wgo Brunona 
Miczyńskiego. (2400-6-26)T | 


A. STEIFA SYNOWIE, 


przy rogu ulicy Jezuickićj naprzeciw Hotelu Angielskiego 
we LWOWIE, (2707-3-6) T 


Mają zaszczyt niniejszem oznajmić szanownćj Publiczności , że znaj- 
duje sę w Handlu ich liczny wybór bardzo ładnych i najmodniejszych 


słońco-chronów różnćj wielkości po cenach naj- 
umiarkowańsnych, bócików męzkich . damskich i 
dziecinnych, różnych Albumów, wody prawdziwćj Kolońskićj, 
perfum i mydeł wngielskich,, francuskich i krajowych, kapelu- 
szów i bielizny męzkićj i damskićj, rękawi- 
czek czarnych i w różnych kolorach, itp; a największy wybór Kra- 
watek, kamizelek pikowych i wełnianych. 
tóż różnych lasek — i prosa o łaskawe liczne odwidzenie. 


Tylko 1 złr. 50 c. austr. b. | 


kosztuje Y, losu oryginalnego | 
do najnowszego wielkiego 


Losowania pieniężnego, 
którego Pierwsze ciągnienie wygra- 
nych pod zaręczeniem rządu, nastąpi 
dnia 24 i 26 Maja 1865. 
Losowanie to zawiera w ogóle 
14.800 wygranych, między ty- 
mi złr. 200.000, 100.000, 50000, 
30.000, 25.000, 20.000. 15 000, 12 000, 
10000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 
1.000 i t. d. 
Cały los oryginalny na powyższe | 
ciągnienie kosztuje . 6 złr. austr. b. 
pół-iosu oryg nalnego 3 „ 


Każde, choćby najmniejsze zamó- | 
mówienie" uskutecznia się jak inaj- 
spieszniéj i z dyskrecyą. Uprasza s'ę 
tylko adresować wprost pod adre- 
sem: (2704-4 A 1)T 
„Jacob Lindheimer junior, 
Staats-Effecten-Handlung in Frankfurt a. M.“ 

LIST TED AR EEE EEE ER FA A 


Satrap, oryginalny Ogier ze 
WSCHODU 


Życzącym sobie mieć udział w tym na tak pewnych podstawach 
uorganizowanym Zakładzie, który od początku swego istnienia rzetelna 
zawsze czynnością i największą akuratnością we wypłacaniu szkód wy- 
szczególnił się, tenże oświadcza się z gotowością przyjmowania wniosków 
do zabezpieczeń ze zapewnieniem możliwych ułatwień i najniższych pre- 
miów, równie jak i wszelkie inne akredytowane zakłady zabezpieczeń. 


JUE Bióro Jeneralnćj Ajencyi we Lwowie przy uli- 
cy Nizszéj Karola Ludwika pod L. 132*,/. (2322-6-20)T 


j 


2 Takowa się odznacza od każdój w d 
eE | "u pałonćj przez wyższy aromat i lepszy 
e smak. Sprzedaje się na Yi, Y, i cal 

ME funty wagi wied.: 

m 1 funt. %, funta: Y, funta: 

we N. 1. po 80'cent — 40 e. — 20 € 

= wa = A » — 56, = 28 » 

293 | N. ó. po 1:2 — — 
|| o CA 4 

AT A a 
Taka kawa, która sie u mnie co drug 
dzień wypala, jest oszeżędnością w kał” 

dem gospodarstwie. (2170-13-17 


Edward Klug 
i + Przy uliey Grodzkićj pod L. 79, naprzeció 
e. k. Poczty, 


!!! Dobra na sprzedaż !!! 


-/W Królestwie Polskiem ii Lv" 
Mikolasch i p. J. F. Kleins wdowa i Gebhard, belskiej 'w Powiecie Bediacowitia 


w Biały Kélera apt. iJ. Bergera. | w Husiatynie p. G. Michalewicz. w Nowym-Targu p. G. Laner. w Staremf mieście A. Grotowski. Wea | następujące trzy majątki j ręki 0 

„ Bochni p. P. eres we 8 g Jagielnicy p. y nier 4 Oświęcimie p. W.|Polatzek, w Sucsawie p. E. Botesat. sz mean y majątki z wolnéj ręki 
Brzeżanach p. Józe i E Jarosławiu p. J. j dgó AE y h p. J. Pelka. ; PS dać ¿ 

» Brze minkow- | „ Jarosla » Podgórzu p. S. Schlesinger » wecsyreececs p wę 1) Wsie Zimno, Pieniany i Wola Gro 


świata w r. 1855, 


Wyszczególnione medalem 


a | 4 


ag Główny Skład do rozsyłania Apteka „pod Bocianem* (zum Storch) w Wiedniu. "BE 


nagrody na paryzkiej wystawie $ ; 


NASA 


RECZ) ue 7 
AESISAILIIDIA 


ws w Krakowie: pan Dr. 


ski ip. B. Fadenhecht, Kaliszu p. S. Hildebrand, Jabł- | „ Przemyślu pp. F. Geidetschka Tarnopolu p. A. Moraweta; > 
(2577-3) T , „ Brodach p. Fr. Deckert. ” kowski, Radoliński i Spółka. i Syn i p. EP Machalski » Tarnowie p. J. Jahn. decka mające razem przestrzeni 274% 
„ Kołomyi p. W. Kupfermann. » Przemyślanach p. St. Midlecki, | „ Toruniu p. A. Giełdziński, morgów, z których 935 lasu. 


2) Wsie Pukarzów, Moratyn' 
i Hopkie mające razem przestrze 
ni 2869 morgów, z których 692 lasu 

3) Wieś Grodystawice mając! 
przestrzeni 1870 morgów, z któryd 
678 lasu. 

j| Te trzy majątki, w których jest gleb* 
erą | pszenna najlepszego gatunku, są na sprze 
daz, albo pojedynczo, albo tez wszystki 


„Buczaczu p. J. Czerkawski. F 
„ Chodorowie p. Z. J. Krynicki. „ Lwowie A. Berliner.i Z, Rucker. | „ Radoszynie p. W. Resch. „ Turce p. M. Piatek. 
„ Czerniowcach pan J. Różański | „ Limanowie p. A. Müller. „ Rzeszowie p. J. Schaitter i Sp. n Vyburg P. Wanl i Spółka, AS 
> i p. Ign. Schnirch. m Manasterzyskach p. J. Lipschitz » Samborze p. Kriegseisen. n Wadowicach p. Franc. Foltin. $€ 
wie czwórek za- | 24% „ Dobromilu p. A. Grotowski, „ Nasiczy p. A. Mornyck. „ Sanoku Jaklitsch wdowa. n Zaleszczykach p, J. Kodrebski. S 
3 u 2% , Drohobyczy p. L. Kleczkowski, „ Nowym-Sączu p. Kosterkiowi- „ Stanisławowie Stecher von So- n Złoczowie p. Wolf Korkus. i 

przęgowych: ibra „ Gródku p. A. Tomaszewski. czowa wdowa. benitz. FCE. „ Żółkwi p. K. Krzyżanowski. 

szpaki i gniade; jedna składa się z ogie- Powyższe firmy przyjmują także zamówienia na 

ra, dwóch wałachów i kobyły, wszystko 

blisko szesnastéj miary; druga: trzy ko-] AE 
był, jeden wałach, między pół piętnastej | 59% 
i pietnastéj miary, szpaki, wszystko mło=| $X$ 


Prawdziwy Olój tranowy z wątroby mietusowéj 


najczystszy i pajskuteczniejszy gatunek Tranu lekarskiego z Bergen w Norwegii. BE 
Prawdziwy Olej tranowy z wątroby miętusowćj używa się z najlepszym skutkiem w słabościach piersiowych + pluco-¥ 
ch, w szkrofułach i w słabości „Rachatis.* Leczy najzastarzalsze cierpienia podagryczne i reumatyczne,, również jak i chroniczne ke 
dzi kilka pod wierzchem. — Mogą być i 
parami sprzedane. — Jest także 8 sztuk 
czteroletnich surowych koni na zbyciu, 


5 wyrzuty skóry. >) że bliższych szczegółów u p.) adwokat? 
Zarząd dóbr w Korszyłówce, poczta 


e Olej ten najczystszy i najskuteczniejszy ze wszystkich olejów rybich, nie zawiera żadnych jakichkolwiek chemicznych domieszkówś q kole: 
fFznajduje się we flaszhach W tym samym skutecznym stanie, jak go natura wydała. Michała Gnoińskiego we: Lwowie przi 
=== Każda oe dla różnicy od innych gatunków : Tranu wątrobianego, opatrzona jest moją marką ochraniającą i moim podpisem. a&@ | ulicy Fresnela lub tęż u p: | Antonieg? 
ena caléj butelki 1. złr. 80 cent. — pół butelki 1 złr. w. a. wraz z instrukcyą używania. Be A Tebinki rządcy wyż pomienionych dóbf 
MEWY ; Iiedniu. 


A. Mott, aptekarz i fabrykant wyrobów chemicznych w W w Grodyslawicach, ostatnia poczta Tom* 
i SODY CZY (GE NGK M szów ordynacki, w Powiecie Janowskim. 
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Nakładem i czcionkami Drukarni „CZASU“ W. Kirchmayera Odpowiedzialny Rządca Drukarni Antoni Rother, 
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